ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


1 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

National Firearms 
Act Trade & 
Collectors 
Association 
(NFATCA) 

Forms 1, 3, and 4 

N 

09/20/2016 

09/20/2016 

11/16/2016 

Yes 

S 

1 

1 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Eondon Fischer 
EEP 

Gap Distribution 
Center Fire at 110 
Merritt Boulevard, 
Fishkill, NY on 
8/29/2016 

N 

10/03/2016 

10/04/2016 

10/19/2016 

Yes 

S 

3 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Bailey Glasser 
EEP 

Explosion and fire at 
Flower Branch 
Apartments, 8628 
Piney Branch Road, 
Silver Spring, MD on 
8/10/2016 

N 

09/26/2016 

10/03/2016 

10/31/2016 

Yes 

s 

3 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

09/26/2016 

10/03/2016 

08/16/2017 

Yes 

s 

9 

1 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Judicial Watch 

State-issued 
identification by illegal 
aliens/unauthorized 
residents or extremists 
traveling via inter-state 
air from 2010 to 
September 2016 and 
traveling via inter-state 
rail from 2014 to 

N 

09/27/2016 

10/03/2016 


No 




1 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






September 2016. 









[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Baekground 

Investigation 

N 

09/14/2016 

10/03/2016 

3/22/2017 

Yes 

S 

9 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 

N 

06/11/2014 

10/03/2016 

11/30/2016 

Yes 

S 

2 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Federal Bureau of 
Investigation 

None 

N 

06/11/2014 

10/03/2016 

10/18/2017 

No 

S 

12 

|| 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Federal 
Correetional 
Institution Eoretto 

Self 

Y 

05/20/2015 

10/04/2016 

10/21/2016 

No 

S 

2 

m 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Federal Prison 
Camp 

Self 

N 

09/29/2016 

10/05/2016 


Yes 

C 

2 

1 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Federal Defenders 
of the Middle 
Distriet of 
Georgia, Ine. 

Third Party 

N 

9/30/2016 

10/3/2016 

10/25/2017 

Yes 

s 

3 

m 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

IN e/o Cavaleorp, 
Etd 

Self 

N 

9/22/2016 

10/6/2016 

10/31/2017 

Yes 

s 

6 

1 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Borgelt, Powell, 
Peterson & Frauen, 

S.C. 

Eoss at Johnson Brass 
& Maehine Foundry, 
270 North Mill Street, 
Saukville, WI, 5/19/14 

N 

9/26/2016 

10/5/2016 

11/14/2016 

Yes 

s 

4 

n 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 

N 

10/6/2016 

10/6/2016 

10/11/2016 

Yes 

s 

9 


2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kettle Moraine 
Correctional 
Institution 

Self 

N 

9/8/2016 

10/6/2016 

10/11/2016 

Yes 

S 

9 

2017- 

0016 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

KMGH Denver 7 

Theft and Tosses of 
FFEs from the Metro 
Denver Area 2014- 
2016/FFEs Inspections 
Dates and Reports 
2015-2016 

N 

09/26/2016 

10/07/2016 


Yes 

c 


1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Explosion/fire that 
occurred on Main 
Street, WA 98011 on 
July 22, 2016 

N 

10/10/2016 

10/10/2016 

10/18/2017 

No 

s 

11 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire/Explosion at Gas 
Fine Mechanical, Main 
Street, Bothell, WA, 
7/22/2016 



10/11/2016 

10/11/2016 

Yes 

s 

3 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal 
Correctional 
Institution Butner 
Medium 11 

Self, Third Party, Ivan 
Enriquez (Deceased) 

N 

9/26/2016 

10/11/2016 

11/2/2016 

Yes,No 

s 

2 

2017- 

0021 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

DerOhannesian & 
DerOhannesian 

FFEs 



10/12/2016 

1/19/2017 

Yes 

c 

8 

2017- 

0022 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cranfill Sumner & 
Hartzog EEP 

Fire at 903 Smithfield 
Rd, Knightdale, NC, 
2/22/13 



10/11/2016 

04/12/2017 

Yes 

c 

2 


3 






































































































ATF FOIA LC 
From 10/1/2016 to 9/ 


Request 





Consul- 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 


2017- 

0023 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The National 
Security Archive 

Club El Nogal 
Bombing 2/8/03 

2017- 

0024 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

2017- 

0025 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Eoretto 

Self 

2017- 

0026 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Office of Jeff 
Bell, P.C. 

Third party, Walsh 
Eumpkin Drug 
Company 

(Pharmaceuticals) on 
State Fine Avenue in 
Texarkana, TX, car 
bombing 

2017- 

0027 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Institute of Makers 
of Explosives 

Explosive Incident 
Reports 

2017- 

0028 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Airman Patrick Garrett 
Mako (Deceased) 

2017- 

0029 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Nielsen, Zehe, & 
Antas, PC 

Fire at Brian Toliver 
Ford, 1040 Gilmer 
Street, Sulphur Springs, 
TX, 1/15/16 

2017- 

0030 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Operation Tarnished 
Eagle 

2017- 

[B6- 

[B6- 

FCl Gilmer 

Self 


Date of 
Request 


Date 

Completed 


Response Disposition 

Pending Track Reason(s) 


Date 
Initially 
Rec’d by 
ATF 




10/12/2016 

12/07/2016 

No 

C 

2 



10/11/2016 


No 

C 




10/11/2016 


No 

■ 


N 

9/30/2016 

10/11/2016 


No 





08/31/2016 

03/22/2017 

Yes 

C 

2 



10/11/2016 

10/21/2016 

Yes 

s 

3 

N 

10/13/2016 

10/17/2016 

08/09/2017 

Yes 

s 

2 

Y 

2/6/2014 

10/11/2016 

11/01/2016 

Yes 

s 

2 



10/14/2016 

10/18/2016 

Yes 

s 

9 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0031 

REDACTED] 

REDACTED] 










2017- 

0032 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

10/17/2016 

10/17/2016 

10/18/2016 

Yes 

S 

9 

2017- 

0033 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

DRCS 

Use of canines in law 
enforcement 



10/17/2016 

11/9/2017 

Yes 

c 

6 

2017- 

0034 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Habush, Habush & 
Rottier S.C. 

Home Explosion, 
Eitchburg, WI, 
8/25/2016 

N 

10/10/2016 

10/17/2016 

11/8/2016 

Yes 

s 

4 

2017- 

0035 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

Self 

Y 

6/13/2016 

10/17/2016 

10/25/2016 

Yes 

s 

2 

2017- 

0036 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eive 5 News 
Morning Anchor 

Criminal Investigation 



10/12/2016 

11/6/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0037 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Chicago Tribune 

Trace Data Reports 
2000-2007 



10/03/2016 

5/30/2019 

Yes 

c 

6 

2017- 

0038 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Trade Media 

Eorm 6 

N 

10/16/2016 

10/17/2016 

10/19/2016 

Yes 

s 

3 

2017- 

0039 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Trade Media 

Eorm 4473 

N 

10/16/2016 

10/17/2016 

10/19/2016 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

10/17/2016 

10/17/2016 

11/18/2016 

Yes 

s 

2 

■ 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The New York 
Times 

Rules and Guidelines 
maintained by ATF and 
ATF Order 3380.1 



09/02/2016 


Yes 

C2 



5 







































































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 




[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 



The New York 
Times 



Offiee of the 
Public Defender 


Stephen Linden 

P.C. 


WBBM-TV 

Chicago 



The Trace 


(Alcohol and Tobacco 
Enforcements 
Programs) 


Emails from EBI 
Milwaukee field office 
officials regarding ATE 
"Operation Eearless" 


Tobacco Diversion 
Investigation 


Self 


Third Party 


Third party 


Gun Thefts 


Weapon History 


Name of EEEs 
burglarized, date of 
burglary, number and 
type of firearms stolen 
in each burglary 











3/6/2014 10/11/2016 6/18/2019 


09/02/2016 


09/15/2016 09/15/2016 11/30/2016 


10/21/2016 10/24/2016 


10/20/2016 10/25/2017 


10/10/2016 11/4/2016 


10/03/2016 10/04/2016 10/24/2016 


10/10/2016 







Yes 

S 

Yes 

C2 

Yes 

C 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

c 










6 











































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






1/1/2010-12/31/2015 








2017- 

0050 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Trace 

All records of top 
calibers recovered and 
traced in the US and 
territories, 1972-2012 

N 

10/10/2010 

10/10/2010 

10/21/2010 

Yes 

S 

3 

2017- 

0051 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Trace 

Memorandum of 
Understanding between 
ATE and Multiple 
Police Departments 
regarding ATE's cTrace 
System 

N 

10/10/2010 

10/10/2010 

11/28/2017 

No 

c 

2 

2017- 

0052 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Houston Chronicle 

Eire at Houston 
Distribution 
Warehouse, 8550 
Market Street, Houston, 
TX, 0/24/95 

N 

08/18/2010 

08/18/2010 

8/22/2017 

Yes 

c 

4 

2017- 

0053 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Western 
Agriculture, 
Resource & 
Business 
Advocates 
(WARBA), EEP 

Third Party 

N 

10/20/2010 

10/20/2010 

10/24/2010 

Yes 

s 

9 

2017- 

0054 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Removal from the 
Hiring Process 

N 

10/20/2010 

10/20/2010 

1/12/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0055 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

09/10/2010 

09/10/2010 

04/20/2017 

Yes 

s 

9 


7 
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From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0056 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

The Intercept 

All reports on 
Motorcycle Gangs 

N 

09/28/2016 

09/28/2016 


No 

C 


2017- 

0057 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

The Intercept 

Tips and other 
submissions to Reportit 

N 

10/23/2016 

10/24/2016 


Yes 

C 


2017- 

0058 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

The Intercept 

Reports 

N 

10/23/2016 

10/24/2016 

1/3/2017 

Yes 

S 

8 

2017- 

0059 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Removal from Hiring 
Process 

N 

10/13/2016 

10/13/2016 

1/27/2017 

Yes 

c 

2 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


FEE 

N 

10/18/2016 

10/18/2016 

12/1/2016 

Yes 

c 

12 

2017- 

0061 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Background 

Information 

N 

01/21/2016 

01/21/2016 

10/24/2016 

Yes 

s 

5 

2017- 

0062 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Guardian A 

Firearms Exports to 
Australia 

N 

10/19/2016 

10/20/2016 

10/16/2017 

Yes 

s 

6 

2017- 

0063 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Guardian A 

Correspondence and 
reports between ATF 
and officers of the 
Australian Federal 
Police 

N 

10/19/2016 

10/20/2016 

10/16/2017 

Yes 

s 

6 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Auto/Incident Report 

N 

09/29/2016 

09/29/2016 


No 

■ 


2017- 

0065 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 

N 

10/24/2016 

10/25/2016 

10/25/2016 

Yes 

s 

9 


8 











































































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Investigations, Inc. 

Third Party 

N 

10/24/2016 

10/25/2016 

07/26/2017 

Yes 

C 

6 

2017- 

0067 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Stutman Eaw 

Fire at 152 US 
Highway 206, 
Hillsborough, NJ 
(Veterans Business 
Park), 2/11/16 

N 

08/09/2016 

08/09/2016 

11/02/2016 

Yes 

S 

2 

2017- 

0068 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Marshall, 
Dennehey, 
Warner, Coleman 
& Coggins 

Fire at Veterans 
Industrial Park, 
Hillsborough, NJ, 
2/11/16 

N 

08/08/2016 

08/08/2016 

11/02/2016 

Yes 

S 

2 

2017- 

0069 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Ports of Call Denver 
Base Airline Company 

N 

10/11/2016 

10/13/2016 

10/25/2016 

Yes 

s 

4 

2017- 

0070 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Poland, Wickens, 
Eisfelder, Roper & 
Hofer, P.C. 

Fire at Beldane's 
Restaurant, 321 
Mansion Street, 
Eouisiana, MO, 
6/29/2004 

N 

10/21/2016 

10/21/2016 

12/08/2016 

Yes 

c 

6 

2017- 

0071 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

10/8/2016 

10/21/2016 

10/26/2016 

Yes 

s 

9 

2017- 

0072 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Montreal 
Gazzette 

Nicolo Rizzuto 
(Deceased) 

Y 

04/23/2015 

10/25/2016 

08/10/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0073 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Wicker Smith 
O'Hara McCoy & 
Ford, P.A. 

Fire at Wal-Mart Store, 
#3372, 2677 Roosevelt 
Boulevard, Clearwater, 

N 

10/10/2016 

10/24/2016 

11/14/2016 

Yes 

c 

2 


9 

























































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






EE on 6/8/2016 








2017- 

0074 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eederal 

Correctional 

Complex-Eow 

Self 



10/25/2016 

10/28/2016 

Yes 

S 

4 

2017- 

0075 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

4/24/2015 

10/24/2016 

10/27/2016 

Yes 

S 

9 

2017- 

0076 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


EEEs for El Paso, TX, 
2000-2012 

N 

10/26/2016 

10/27/2016 

02/15/2017 

Yes 

s 

1 

2017- 

0077 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Grotefeld, 
Hoffmann, 
Schleiter, Gordon, 
Ochoa & Evinger, 
EEP 

Gas Explosion, 
Townhouse Complex, 
Romeoville, IL, 
10/16/16 

N 

10/26/2016 

10/26/2016 

11/21/2016 

Yes 

s 

3 

2017- 

0078 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eire at Saint Demetrios 
Greek Orthodox 
Church, 1145 E. Eort 
Eowell Road, Tucson, 
AZ 

N 

11/17/2015 

11/17/2015 

1/12/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0079 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Arson of Allens Chapel 

Y 

4/27/2015 

10/24/2016 

08/10/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0080 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Documents, records, or 
reports which relate to 
the NIBIN Database 

N 

11/17/2015 

11/17/2015 


Yes 

c 


2017- 

0081 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eederal 

Correctional 

Self 

N 

10/15/2016 

10/27/2016 

10/31/2016 

Yes 

s 

4 


10 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 





Institution 









2017- 

0082 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Hill Correctional 
Center 

Self, firearms 

N 

10/20/2016 

10/27/2016 

10/12/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0083 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Removal from Hiring 
Process 

N 

10/25/2016 

10/25/2016 

10/05/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0084 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eirearms Commerce 
Report 2000-2010 

N 

10/12/2016 

10/12/2016 

12/1/2016 

Yes 

c 

1 

2017- 

0085 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Operation Highlander 

N 

10/30/2016 

10/31/2016 


No 

■ 


2017- 

0086 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Brown 

Investigations 

Eire at Bothell 
Mercantile Building, 
Bothell, WA, 7/22/16 

N 

10/28/2016 

10/31/2016 

11/1/2016 

Yes 

s 

3 

2017- 

0087 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

10/27/2016 

10/28/2016 

11/1/2016 

Yes 

s 

9 

2017- 

0088 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Carnegie Council 
for Ethics in 
International 
Affairs 

Cuban Nationalist 
Movement Bombings 
1960-1976 

N 

10/27/2016 

10/28/2016 


Yes 

c 


2017- 

0089 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Carnegie Council 
for Ethics in 
International 
Affairs 

Croatian Nationalist 
Resistance (AKA 
Croatian Ereedom 
Eighters AKA Otpor) 
1970-2016 

N 

10/27/2016 

10/28/2016 


Yes 

c 


2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Carnegie Council 
for Ethics in 

Omega 7 (AKA 
Omega-7, AKA Omega 

N 

10/27/2016 

10/28/2016 


Yes 

c 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0090 



International 

Affairs 

Siete) 1975-2010 

■ 





■ 


2017- 

0091 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Carnegie Couneil 
for Ethies in 
International 
Affairs 

Jewish Defense Eeague 
(AKA JDE) 1908-2010 

N 

10/27/2010 

10/28/2010 


Yes 

C 


2017- 

0092 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Carnegie Couneil 
for Ethies in 
International 
Affairs 

Armed Forees of 
National Eiberation 
1974-2010 

N 

10/27/2010 

10/27/2010 


Yes 

C 


2017- 

0093 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Avalanehe Control 
Aeeident in CO, 2014 
(Eoveland Pass) 

N 

10/28/2010 

10/28/2010 

04/20/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0094 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Baekground 

Investigation 

N 

10/31/2010 

10/31/2010 

3/10/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0095 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Two Rivers or Grand 
Junetion, CO, 1991 
Bombing Investigation 

N 

09/02/2010 

09/00/2010 

9/28/2018 

Yes 

s 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Relda World EEC 

John Brookman Perry 
(Deeeased) 

N 

10/15/2014 

10/27/2010 

11/10/2010 

Yes 

s 

3 

2017- 

0097 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Moen Sheehan 
Meyer, Etd. 

Third Party 

N 

10/7/2010 

11/1/2010 

10/11/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0098 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Greenberg Traurig, 
EEP 

Fire at Marshall Square 
Retirement 
Community, 850 

N 

10/02/2010 

11/01/2010 

04/13/2017 

Yes 

c 

2 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consu 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tatioi 






Ronald Reagan Drive, 
Evans, GA, 0/2/15 

2017- 

0099 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

North Star Mutual 
Insurance 
Company 

Third Party, FEE 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Gilmer 

Self 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

bb 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Hell's Angels 
Motorcycle Club, 
Halifax Nova Scotia, 
Cairo Egypt, 
Casablanca Morocco, 
Jemsalem, Israel 

y 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Hell's Angels 
Motoreycle Club, 
Azores IS, Wessox 
England 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Hell's Angels 
Motorcyele Club 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Hell's Angels 
Motorcyele Club, 


13 


9/30/2017 











Initially 





1- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

1 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



■ 





■ 



N 

10/20/2010 

11/1/2010 

11/10/2010 

Yes 

S 

3 


N 

10/20/2010 

11/1/2010 

1/29/2018 

Yes 

c 

2 


N 

09/23/2010 

09/23/2010 

11/3/2010 

Yes 

s 

9 


N 

10/17/2010 

10/24/2010 


No 




N 

10/18/2010 

10/18/2010 


No 




N 

10/18/2010 

10/18/2010 


No 

■ 



N 

11/02/2010 

11/03/2010 

11/04/2010 

Yes 

s 

4 


N 

10/31/2010 

10/25/2010 


No 

■ 























































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 




[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 




Rozin Security, 
LLC 


University of 
Puerto Rico 


The Educator's 
School Safety 
Network 



Ontario Canada, 
Victoria Australia, Rio 
De Janeiro Brazil, 
Zurich Switzerland 


Arson of FEE, 2004 


Signatories on FEE N 
Forms 


Fist of FFEs in Puerto N 
Rico, 1990-2013 


School-Based Bomb N 
Threats 


Search of Residence N 


MOUs between the 
DOJ IG Office and FBI 





Specific Forensic N 
Details 


Deutsch Kerrigan, Deron Rashad Hitchens N 
FFP (Deceased) 


11/03/2016 11/04/2016 


11/02/2016 11/02/2016 5/31/2018 


11/02/2016 11/02/2016 01/12/2017 


11/01/2016 11/02/2016 02/02/2017 


11/04/2016 11/04/2016 8/23/2017 


03/28/2016 11/03/2016 11/14/2016 


11/03/2016 11/03/2016 11/06/2016 


11/03/2016 11/03/2016 


09/23/2016 09/23/2016 10/26/2017 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consul- 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 


■ 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

300 Gateway 
Drive 

NFA Registry 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Selective 

Insurance 

Company 

Fire at Industrial 
Complex, 144 Route 
206, Hillsborough, NJ 
2/11/16 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Rogers Towers, 
PA 

Roof Fire at Wal-Mart, 
2677 Roosevelt 
Boulevard, Fargo, EE, 
6/8/2016 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Office of District 
Attorney Neal 
Pinkston 

Samuel Pettyjohn 
(Deceased) 

i 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Form 4 (Application 
Tax Paid Transfer and 
Registration of 
Firearm) 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Third Party 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Removal from the 
Hiring Process 2014 


15 


Date of 
Request 


Date 

Completed 


Response Disposition 

Pending Track Reason(s) 


Date 
Initially 
Rec’d by 
ATF 




11/04/2016 

11/8/2016 

Yes 

S 

3 

N 

11/07/2016 

11/08/2016 

11/8/2016 

Yes 

S 

4 

N 

11/07/2016 

11/08/2016 

12/14/2016 

Yes 

s 

2 

N 

11/07/2016 

11/07/2016 

11/15/2016 

Yes 

s 

2 

N 


11/08/2016 

10/25/2017 

Yes 

s 

4 

N 

10/26/2016 

10/26/2016 


Yes 

C 




07/13/2012 

11/10/2016 

Yes 

s 

9 

N 

11/1/2016 

11/8/2016 

11/10/2016 

Yes 

s 

4 



11/10/2016 

11/10/2016 

Yes 

s 

9 







































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






and 2016 









[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Buzbee Eaw 
Eirm 

Explosion at Units 157 
and 158 E. Ridge Eoop 
Road, Pine Ridge, SD, 
10/6/16 

N 

11/08/2016 

11/09/2016 

12/8/2016 

Yes 

C 

2 

WSm 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Propane Explosion that 
oeeurred in East Ridge 
Housing, Pine Ridge 
Sioux Indian 
Reservation, Pine 
Ridge, SD, 10/6/16 

N 

11/13/2016 

11/14/2016 

01/13/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Assoeiated 
Press 

Correspondenee Eog 
Senator Jeff Sessions or 
his Staff, 1/10 - 
11/10/16 

N 

11/10/2016 

11/10/2016 

12/19/2016 

Yes 

s 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Removal from Hiring 
Proeess 

N 

10/13/2016 

10/13/2016 

08/02/2017 

Yes 

s 

2 

g 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Assoeiated 
Press 

Correspondenee to or 
from Rudy Giuliani, 
1/1/10-11/11/16 

N 

11/11/2016 

11/14/2016 

11/29/2016 

Yes 

s 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Removal from Hiring 
Proeess 

N 

11/12/2016 

11/14/2016 

2/1/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Removal from Hiring 
Proeess 

N 

11/14/2016 

11/14/2016 


Yes 

c 


2017- 

[B6- 

[B6- 

PCI Gilmer 

Self 

N 

8/1/2016 

11/17/2016 


No 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0134 

REDACTED] 

REDACTED] 











[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of Blank Form 
4473s and Publieation 
5300.4 

N 

11/08/2010 

11/08/2010 

02/24/2017 

Yes 

C 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

McGowan, 
Nichols & Eavin 

Fire at Morton Hall 
Dormitory, Hanover, 
NH on 10/1/2010 

N 

11/1/2010 

11/14/2010 

11/21/2010 

Yes 

S 

2 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eederal 
Correctional 
Institution - 
Seagoville 

Self 

N 

10/31/2010 

11/14/2010 

8/10/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

11/14/2010 

11/15/2010 

11/10/2010 

Yes 

s 

9 

g 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

United States 
Penitentiary - 
Elorence 

Self 

N 

11/7/2010 

11/14/2010 


No 




[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Hell's Angels 
Motoreycle Club, 
Shanghai China, 
Aleutian IS, Falkland 
IS 

N 

11/5/2010 

11/14/2010 


No 



s 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Cineinnati Ohio, Miami 
Florida, Minsk Russia 

N 

11/8/2010 

11/3/2010 


No 



B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Mark S. Zaid, PC 

Third Party with 
Release 

N 

11/15/2010 

11/15/2010 

08/02/2017 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Defense 
Consulting Inc 

Weapon History 

N 

11/14/2010 

11/14/2010 

9/12/2017 

Yes 

C 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Florence 

Molotov Cocktail 

N 

10/18/2010 

11/14/2010 


No 



B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Tucson 

Self 

N 

4/27/2015 

11/10/2010 


Yes 

S 


B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCC Petersburg - 
Medium 

Self 

N 

10/31/2010 

11/17/2010 

11/18/2010 

Yes 

S 

9 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Greenville 

Self 

N 

0/20/2010 

11/17/2010 


No 



B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal Medical 
Center Devens 

Self 

N 

9/10/2015 

11/17/2010 


Yes 

s 


y 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Custom Claim 
Service, Inc. 

Fire at Flower Branch 
Apartments, 8701 
Arliss Street, Silver 
Spring, MD, 8/10/10 

N 

03/10/2017 

03/10/2017 

4/10/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Custom Claim 
Service, Inc. 

Explosion Fire at 
Flower Branch 
Apartments, 8701 
Arliss Street, Silver 
Spring, MD, 8/10/10 

N 

11/18/2010 

11/18/2010 

11/21/2010 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Yazoo City 
Medium 

Self 

N 

10/2/2012 

11/17/2010 

05/09/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

[BO- 

[BO- 

Goldberg Segalla, 

Correspondence to 

N 

11/17/2010 

11/18/2010 

9/18/2018 

Yes 

s 

0 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0152 

REDACTED] 

REDACTED] 

EEP 

firearms dealers with 
stores loeated within 
Monroe County, New 
York State regarding 
"time-to-erime" issues 









[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Pollock 

Third Party 

N 

10/25/2010 

11/22/2010 

11/28/2010 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Big Sandy 

Self 

N 

11/10/2010 

11/22/2010 

11/23/2010 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

11/14/2010 

11/21/2010 

02/24/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Doeumentation 
submitted to HR 
regarding recently 
selected DAD, PGA 

N 

11/22/2010 

11/23/2010 

04/24/2017 

Yes 

c 

0 

2017- 

0157 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Judicial Watch 

Copies of contracts and 
receipts for 
advertisement and 
image management 
services from Twitter, 
Eacebook, Myspaee, 
SnapChat, Einked-In, 
Reddit, Eoursquare, 
Maskable, YouTube, 
Vimeo, Elickr, 
Pinterest, Google, 

N 

11/17/2010 

11/22/2010 


Yes 

c 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 




[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 



O&C 

Investigations 


Instagram, Project 
Wonderful, BuzzFeed 
from September 2015 
to September 2016. 
Documents and e-mail 
concerning Budget for 
advertisement in social 
media from September 
2014 to November 
2016. 


FFL Inspection Report 


Fire at 475 Lewis 
Street, Pagosa Springs, 
CO, 10/22/16 


All Vaughn indexes 
prepared from January 
1, 2010, to present by 
the ATF and/or its legal 
counsel in FOIA 
litigation involving the 
ATF 


Background 

investigation 


Campus Shooting, 
Umpqua Community 



N 11/14/2016 11/14/2016 10/20/2017 


N 11/14/2016 11/14/2016 1/30/2017 



S 2 


S 3 



MuckRock News 



11/15/2016 11/15/2016 07/07/2017 





KGW 


N 11/16/2016 11/16/2016 4/9/2019 


N 11/16/2016 11/16/2016 11/01/2017 



C 2 


C 2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






College, Roseburg, OR, 
10/1/15 

■ 





■ 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

KGW 

Natural gas explosion. 
Northwest Portland, 
OR, 10/19/10 

N 

11/10/2010 

11/10/2010 

04/19/2017 

Yes 

C 

2 

y 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Beaufort 
Gazette 

Fire at the Beaufort 
County Blaek Chamber 
of Commeree in 
Beaufort, SC, 11/12/10 

N 

11/10/2010 

11/10/2010 

10/3/2017 

Yes 

C 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Baekground 

investigation 

N 

11/17/2010 

11/17/2010 

12/19/2017 

Yes 

c 

2 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEE 

N 

11/17/2010 

11/17/2010 

03/31/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Zevan & Davidson 
Eaw Firm, EEC 

Explosion that oeeurred 
at 2710 East 1333 
North Road, Fairmount, 
IE, 8/30/10 

N 

11/22/2010 

11/28/2010 


No 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self/Vaeancy 
Announeement 
Number lO-MER-201- 
AMB 

N 

11/15/2010 

11/25/2010 

03/17/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Sommers Sehwartz 
Eaw Offiees 

Fire at 112 E. 3rd 
Street, Imlay City, MI, 
0/1/10 

N 

11/10/2010 

11/29/2010 


Yes 

c 


2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal 

Correetional 

Self 

N 

11/17/2010 

11/25/2010 

01/05/2017 

Yes 

s 

3 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0172 



Institution 









2 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Yukevich 

Cavanaugh 

Fire at 11740 West 
Wilshire BI, Eos 
Angeles, CA, 10/18/13 

N 

11/17/2010 

11/29/2010 

04/00/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Hamel, Waxier, 
Allens, and Collins 

Fire at 70 Knight 
Street, Warwick, RI, 
8/28/10 

N 

11/22/2010 

11/28/2010 

04/18/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

A Eegal 
Professional 
Assoeiation 

Out of Business (OOB) 
Records 

N 

11/22/2010 

11/22/2010 

12/5/2010 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Coleman Eow 

Self 

N 

11/22/2010 

11/30/2010 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self/Vacancy 

Announcement 

N 

11/30/2010 

11/30/2010 

10/31/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Documentation 
surrounding Hardship 
Requests 

N 

11/23/2010 

11/23/2010 

03/15/2017 

Yes 

s 

0 

y 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Craig Orrock and 
Assoeiates 

Fire Bombing (Molotov 
Cocktail), 3900 Vegas 
Drive, Eas Vegas, NV, 
2000 

N 

11/30/2010 

11/30/2010 


Yes 

c 

2 

ffl 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Karina Ordonez 
Eaw Office, PEEC 

Self -Third Party with 
Release 

N 

12/01/2010 

12/01/2010 

10/19/2017 

No 

s 

12 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


A copy of the most 
current ATF Employee 

N 

11/17/2010 

12/17/2010 


No 

■ 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 




[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

[B6- 


Policy(ies) that cover 
ATF Employees 
personal assets 


Self 


Weapon History 


Third Party 


Self 


Baekground 

Investigation 


USP- Marion Self/ Third Party 


Everytown for EEE Inspeetions 
Gun Safety 


Doeumentation N 
surrounding the 
vaeaney 

announeements and the 
seleetion of the last 2 
ATE PGA DADs 


Self 










12/5/2016 

4/23/2018 

Yes 

S 

11 

12/5/2016 

2/8/2018 

Yes 

c 

2 

12/5/2016 

09/12/2017 

Yes 

s 

2 

12/5/2016 

04/28/2017 

Yes 

s 

2 

12/7/2016 

12/15/2016 

Yes 

s 

9 

12/7/2016 

05/03/2017 

No 

s 

2 

12/12/2016 

03/31/2017 

Yes 

s 

2 

11/23/2016 

03/15/2017 

Yes 

c 

6 

12/12/2016 

10/17/2017 

Yes 

s 

9 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0191 

REDACTED] 

REDACTED] 











[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kettle Moraine 
Correetional 
Institution 

Self 

N 

10/31/2010 

12/7/2010 

12/14/2010 

Yes 

S 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Conway and 
Assoeiates, P.C. 

Traffic 

Accident/Govemment 
Vehicle, 4/20/15 

N 

8/24/2010 

12/2/2010 

3/17/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Medical Center for 
Eederal Prisoners- 
Springfield 

Third Party 

N 

12/0/2010 

12/12/2010 

12/14/2010 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Trace Information 

N 

12/1/2010 

12/12/2010 

12/10/2010 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


MSG Anthony Eucas 
(Deceased) 

N 

12/11/2015 

12/7/2010 

09/12/2017 

Yes 

s 

3 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Philadelphia and 
Eastern PA EEl 
Global, Inc. 

Eire at 0439 
Eansdowne Avenue, 
Philadelphia, PA, on 
8/29/10 

N 

12/13/2010 

12/14/2010 

03/03/2017 

Yes 

c 

2 

M 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


MSG Anthony Eucas 
(Deceased) 

N 

12/28/2015 

12/7/2010 

01/13/2017 

Yes 

c 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


MSG Anthony Eucas 
(Deceased) 

N 

7/28/2010 

12/7/2010 

09/12/2017 

Yes 

s 

3 

g 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Brady Center to 
Prevent Gun 
Violence 

Eirearm Sales, 1/1/00 - 
Present 

N 

12/14/2010 

12/14/2010 

1/30/2018 

Yes 

s 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Brady Center to 
Prevent Gun 
Violence 

Firearm Sales, 1/1/06 - 
Present 

N 

12/13/2016 

12/14/2016 

12/01/2017 

Yes 

S 

2 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Bill Mitchell Sales 

Weapon History 

N 

12/5/2016 

12/13/2016 

12/19/2016 

Yes 

S 

9 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Third Party 

Y 

8/16/2012 

12/13/2016 

01/10/2017 

Yes 

s 

2 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Gilbert Roland Hill aka 
Gill Hill (Deceased) 

Y 

3/1/2016 

12/13/2016 

01/10/2017 

Yes 

s 

2 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Collapse or explosion 
of Ungar Building at 
201 N.E. 12 Street, 
Miami, EE on 8/5/1974 

N 

12/13/2016 

12/13/2016 

3/22/2017 

Yes 

c 

4 

WS^ 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

The National 
Security Archive 

Deployments of ATF 
personnel in Mexico 
from January 1, 2009 
related to acts of 
violence perpetrated by 
criminal groups in 
Mexico 

N 

12/5/2016 

12/5/2016 


No 




[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCI Williamsburg 

Self 

N 

11/7/2016 

12/6/2016 

12/21/2016 

No 

s 

4 

g 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Trace information for 
guns used in suicides or 
attempted suicides. 

N 

12/14/2016 

12/15/2016 

04/06/2017 

Yes 

s 

3 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


n 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Dublin 

Self 



12/16/2016 

09/29/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0210 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Property of the 
People 

FBI Domestic 
Terrorism 

Administrative Records 



12/16/2016 

01/03/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0211 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Ajamie, EEP 

Proposal, Solicitation, 
Contract, etc. between 
the Department & 
AT&T 

N 

12/7/2016 

12/16/2016 


No 



2017- 

0212 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of FEE 



12/15/2016 

1/5/2017 

Yes 

c 

1 

2017- 

0213 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP - Hazelton 

Self 

Y 

12/7/2016 

12/16/2016 

08/10/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0214 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Defense 
Consulting Ine 

Weapon History 



12/19/2016 

5/11/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0215 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

TODAY'S TMJ4 
(NBC Affiliate) 

Officer Involved Death 
Investigation 



12/20/2016 


No 

c 


2017- 

0216 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEE Theft/Eoss 
Reports Calendar years 
2014 and 2015 



01/20/2016 

11/17/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0217 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

1/4/2016 

1/4/2016 

1/3/2017 

No 

c 

11 

2017- 

0218 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Gun serial number 

N 

1/5/2015 

1/5/2015 

1/9/2017 

Yes 

s 

3 
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From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0219 

Cannon 

Cathlynn H. 

Wilson Elser 
Moskowitz 
Edelman and 
Dicker Elp 

Third party 

N 

1/5/2016 

1/5/2016 

12/23/2016 

No 

C 

12 

2017- 

0220 

Cannon 

Cathlynn H. 

Wilson Elser 
Moskowitz 
Edelman and 
Dieker Elp 

Third Party (deceased) 
Reeords from 
December 1, 1986 
through December 31, 
1988 

N 

1/5/2016 

1/5/2016 

1/4/2016 

No 

C 

11 

2017- 

0221 

Cannon 

Cathlynn H. 

Wilson Elser 
Moskowitz 
Edelman and 
Dieker Elp 

Third Party (deeeased) 
Records from July 1, 
2013 to the present 

N 

1/5/2016 

1/5/2016 

1/4/2017 

No 

C 

11 

2017- 

0222 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Wilson Elser 
Moskowitz 
Edelman and 
Dieker Elp 

Third Party (Deceased) 
reeords from Deeember 
31, 1988 through 
March 31, 1991 

N 

1/5/2016 

12/5/2016 

1/5/2016 

No 

C 

11 

2017- 

0223 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Harvey's Casino Bomb 
incident of 1980 

Y 

4/20/2015 

12/15/2016 

08/10/2017 

Yes 

S 

1 

2017- 

0224 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

12/12/2016 

12/19/2016 

5/16/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0225 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Office of the 
Federal Defender 

Third Party 

N 

11/29/2016 

12/6/2016 

1/5/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0226 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Offiee of the 
Federal Publie 
Defender 

Self 

N 

12/13/2016 

12/19/2016 

1/5/2017 

Yes 

s 

4 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0227 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal 

Correctional 

Institution 

Self 



12/8/2016 

12/30/2016 

Yes 

S 

9 

2017- 

0228 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


all information and 
copies of all documents 
related to multiple 
firearms 

N 

1/6/2016 

12/6/2016 

05/26/2017 

No 

S 

11 

2017- 

0229 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

1/6/2016 

12/6/2016 

05/26/2017 

Yes 

s 

11 

2017- 

0230 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of FEE Eicense 



12/27/2016 

1/26/2017 

Yes 

c 

1 

2017- 

0231 

Sheen 

Derek 


Third Party 

N 

1/8/2016 

1/8/2016 

12/28/2016 

Yes 

s 

9 

2017- 

0232 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kirton McConkie 

Third Party 



12/20/2016 

12/28/2016 

Yes 

s 

4 

2017- 

0233 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcement - Self 



1/12/2016 

10/27/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0234 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl McDowell 

Self, Phantoms 
Motorcycle Club 
12/2008-12/2013 

N 

12/5/2016 

12/14/2016 


Yes 

c 


2017- 

0235 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


San Francisco Building 
Inspection 
Commission, 1990- 
12/31/2004 and 
1/1/2005-present 

Y 

12/15/2014 

12/14/2016 

01/05/2017 

Yes 

s 

2 


28 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0236 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Transactional 
Records Access 
Clearinghouse 

FOlAEogs 10/1/12- 
12/31/15 



1/12/2016 

1/4/2017 

Yes 

S 

11 

2017- 

0237 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Nieolo Safina 
(Deeeased) 

Y 

5/21/2015 

12/14/2016 

01/04/2017 

Yes 

S 

1 

2017- 

0238 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Arson of Chapel by the 
Sea Baptist 

N 

4/27/2015 

12/14/2016 

01/12/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0239 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

DerOhannesian & 
DerOhannesian 

ATF Form 4473 



12/22/2016 

1/9/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Berger Kahn A 
Eaw Corporation 

Fire at 1336 S. Santee 
Street, Eos Angeles, 
CA, 11/26/14 

N 

1/13/2016 

1/13/2016 

01/06/2017 

Yes 

c 

2 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP McCreary 

Self 

N 

11/28/2016 

12/23/2016 

12/29/2016 

Yes 

s 

9 

fl 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

DerOhannesian & 
DerOhannesian 

Decision or Denials of 
Form 4473s 

N 

12/22/2016 

12/22/2016 

1/9/2017 

Yes 

s 

5 

2017- 

0243 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self (All inquires to the 
US Justice Dept from 
1/1/2013 to 12/31/2014 
on [B6—REDACTED] 
and all ageney names 
that have inquired to 
the National Criminal 
Data Base from 
1/1/2013 to 

N 

1/15/2016 

1/15/2016 

1/4/2017 

No 

c 

11 


29 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






12/31/2014.) 

m 








[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cronin, Fried, 
Sekiya, Kekina 
and Fairbanks 

Explosion at Waikele 
Self Storage, 94-990 
Pakela Street, Waipahu 
Hawaii, Bunker A-21, 
4/8/11 

N 

12/13/2010 

12/21/2010 

9/18/2018 

Yes 

S 

0 

y 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

C/o Casualty 
Assistance Center 
(IMKN-HRM- 
CAS) 

SPC Eric J. Eeow 
(Deceased) 

N 

2/22/2010 

12/21/2010 

01/03/2017 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kpm Eaw 

Fire at 801 South 
Pickett St, Alexandria 
VA, 9/2/13 



1/18/2010 

10/03/2017 

Yes,No 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Annual Firearms 
Manufacturers and 
Export Report from 
1984-1997. 

N 

1/22/2010 

12/22/2010 

1/5/2017 

No 

c 

11 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Western 
Agriculture, 
Resource & 
Business 
Advocates 
(WARBA), EEP 

Self 

N 

12/27/2010 

12/27/2010 

2/24/2017 

Yes 

s 

10 

y 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FiveThirtyEight 

The complete count of 
how many firearm 
recoveries have been 
made in the U.S., listed 

N 

2/4/2010 

2/4/2010 

1/5/2017 

No 

c 

11 


30 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






by city and state per 
year, from 2010-2015 

■ 





■ 


2017- 

0250 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Geraghty, 
O'Eoughlin & 
Kenney 

Firework incident in 
Deerwood, MN, 
9/14/2012 

N 

12/27/2016 

12/27/2016 

09/12/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0251 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Fire at 6574 Winged 
Foot Ct, Earkspur, CO, 
1/20/16 

N 

2/17/2016 

2/17/2016 

9/14/2018 

Yes 

S 

6 

2017- 

0252 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Victorville 

Self 

N 

12/12/2016 

12/27/2016 

02/10/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0253 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Grayson County 
Detention Center 

Self, third party 

N 

12/16/2016 

12/27/2016 


Yes 

c 


2017- 

0254 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Collectors of Curios 
and Relics FFEs 

N 

12/16/2016 

12/27/2016 

1/3/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0255 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Siegel, Barnett & 
Schutz, E.E.P. 

Propane fire and 
explosion at Pine 
Ridge, SD, 10/6/16 

N 

12/13/2016 

12/27/2016 

03/24/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0256 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Siegel, Barnett & 
Schutz, E.E.P. 

Fire at 2640 130th 
Street, NW, Aberdeen, 
SD, 10/25/16 

N 

12/13/2016 

12/27/2016 

03/15/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0257 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Kenneth Lloyd 
Pendleton (Deceased) 

N 

4/11/2014 

12/27/2016 

06/15/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0258 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

UCEA Anderson 
School of 
Management 

Counts of Firearm 
Traces 

N 

01/03/2017 

01/03/2017 

10/18/2017 

Yes 

s 

3 


31 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0259 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

11/21/2016 

12/27/2016 

08/24/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0260 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

EMC Devens 

Self 

N 

12/19/2016 

12/28/2016 


No 

■ 


2017- 

0261 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

8th Medical 
Building 

SPC Brian Berry 
(Deceased) 

N 

8/14/2015 

12/28/2016 

01/05/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0262 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Headquarters, 8th 
Medical Brigade 

SPC Brian Berry 
(Deceased) 

N 

6/26/2014 

12/28/2016 

01/05/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0263 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Ely State Prision 

Self 

N 

12/7/2016 

12/14/2016 


Yes 

c 


2017- 

0264 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

The Dallas 
Morning News 

Third Party 

N 

01/05/2017 

01/05/2017 

1/5/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0265 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 

N 

11/25/2016 

12/8/2016 

4/10/2019 

No 

c 

12 

2017- 

0266 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Gilbert Roland Hill aka 
Gill Hill (Deceased) 

N 

3/1/2016 

12/13/2016 

04/06/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0267 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCC Coleman 
Complex Eow 

Self 

N 

12/12/2016 

01/03/2017 

1/10/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0268 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Kevin W. McClain 
Investigations, 
ETD. 

Standard Operating 
Procedures (SOP) 

N 

12/22/2016 

12/30/2016 

08/24/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0269 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Clinton 

Correctional 

Self 

N 

12/20/2016 

12/30/2016 

10/31/2017 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 





Eacility 









2017- 

0270 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

12/12/2016 

12/29/2016 

4/6/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0271 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

7/6/2016 

12/29/2016 

4/21/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0272 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Wilson Smith 
Cochran & 
Dickerson 

Eire at E&E Drive-In, 
645 E. Wine County 
Road, Grandview, WA, 
11/22/13 

N 

12/22/2016 

12/29/2016 

9/14/2018 

Yes 

S 

6 

2017- 

0273 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Brady Center to 
Prevent Violence 

EFE Inspeetions 

N 

01/03/2017 

01/05/2017 

3/16/2018 

Yes 

S 

2 

2017- 

0274 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

12/27/2016 

1/3/2017 

4/5/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0275 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Capital Collateral 
Regional Counsel 

Triple Homicide 

N 

11/7/2016 

1/3/2017 

4/27/2018 

Yes 

s 

2 

2017- 

0276 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Walters Meadows 
& Riehardson, 
PEEC 

Fire at Bluegrass 
Stoekyards, 375 Eisle 
Industrial Avenue, 
Lexington, KY, 1/30/16 

N 

1/3/2017 

1/3/2017 

12/20/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0277 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Bill Mitehell Sales 

Weapon History 

N 

12/27/2016 

1/4/2017 

09/29/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0278 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of Training 
Transeripts 

N 

12/23/2016 

12/27/2016 

04/25/2017 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consul- 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 


2017- 

0279 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEES 

2017- 

0280 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcement 

2017- 

0281 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire at Bothell 
Mercantile Building, 
Bothell, WA, 7/22/16 

2017- 

0282 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Advanced 
Analysis, Inc. 

Fire at 1307 31st 
Avenue, Oakland, CA 
12/2/16 

2017- 

0283 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Grant Eaw Office 

Third party 

2017- 

0284 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eost or Stolen Firearm 

2017- 

0285 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Brooke-Stevens, 

PC 

Third party 

2017- 

0286 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


lET David A. Banders 
(Deceased) 

2017- 

0287 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


lET David A. Banders 
(Deceased) 

2017- 

0288 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

2017- 

[B6- 

[B6- 


Background 


34 


Date of 
Request 


Date 

Completed 


Response Disposition 

Pending Track Reason(s) 


Date 
Initially 
Rec’d by 
ATF 




01/09/2017 

09/11/2017 

Yes 

S 

6 



01/09/2017 

02/15/2017 

Yes 

C 

2 



10/12/2016 

1/9/2017 

Yes 

s 

8 

N 

1/5/2017 

1/5/2017 

1/23/2017 

Yes 

s 

3 

N 

1/6/2017 

1/6/2017 

9/18/2018 

No 

s 

6 



01/05/2017 

1/10/2017 

Yes 

s 

12 

N 

12/28/2016 

1/5/2017 

9/24/2018 

Yes 

s 

3 



1/5/2017 

04/28/2017 

Yes 

s 

10 



1/5/2017 

04/28/2017 

Yes 

s 

10 

N 

01/15/2016 

01/15/2016 

01/27/2017 

No 

s 

11 


N 


11/28/2016 11/28/2016 03/29/2017 


Yes 


C 


2 









































































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0289 

REDACTED] 

REDACTED] 


Investigation 








2017- 

0290 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcement 16- 
MER-201-AMB 

N 

12/30/2016 

12/30/2016 

04/19/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0291 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Propane Explosion at 
Pine Ridge, SD, 
10/6/16 

N 

1/6/2017 

1/9/2017 

4/30/2019 

Yes 

s 

12 

2017- 

0292 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

University of 
Richmond 

Number of Military 
Weapons used in US 
Domestic Crimes 

N 

01/07/2017 

01/09/2017 


No 

s 


2017- 

0293 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Office of the 
Eederal Defender 

Third Party 

N 

12/7/2016 

1/9/2017 

10/25/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0294 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


SSG David J. Clark 
(Deceased) 

N 

12/14/2015 

1/9/2017 

09/12/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0295 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

12/28/2016 

12/28/2016 

04/19/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0296 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

Records mentioning or 
relating to item booked 
into evidence in case 
number 784015-02- 
0006. 

N 

12/28/2016 

1/9/2017 


No 

c 


2017- 

0297 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

Third Party information 
related to case number 
784015-03-0006. 

N 

12/28/2016 

1/9/2017 

02/14/2017 

No 

s 

3 

2017- 

[B6- 

[B6- 

USP Eompoc 

Records mentioning or 

N 

12/28/2016 

1/9/2017 


No 

c 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 


0298 

REDACTED] 

REDACTED] 

2017- 

0299 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 



USP Lompoc 





[B6- [B6- 

REDACTED] REDACTED] 


[B6- [B6- 

REDACTED] REDACTED] 


[B6- [B6- 

REDACTED] REDACTED] 


USP Eompoc 


USP Eompoc 


USP Eompoc 



[B6- [B6- 

REDACTED] REDACTED] 


USP Eompoc 


relating to item booked 
into evidenee in ease 
number 784010-05- 
0050. 


Reeords related to 
analysis of controlled 
substance booked into 
evidenee in ease 
number 785040-02- 
0049 


Third Party information 
related to case number 
784015-03-0055. 


Reeords mentioning or 
relating to item booked 
into evidence in case 
number 785040-02- 
0049. 


Reeords related to 
analysis of controlled 
substance booked into 
evidenee in case 
number 784015-02- 
0006 


Reeords related to 
analysis of controlled 
substance booked into 




12/28/2016 1/9/2017 





12/28/2016 1/9/2017 02/14/2017 


12/28/2016 1/9/2017 



12/28/2016 1/9/2017 



12/28/2016 1/9/2017 



No 

C 

No 

s 

No 

c 

No 

c 

No 

c 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






evidence in case 
number 785010-05- 
0050 

■ 








[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

Records mentioning or 
relating to item booked 
into evidence in case 
number 784015-03- 
0000. 

N 

12/28/2010 

1/9/2017 

02/28/2017 

No 

S 

4 

g 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Eire at 10201 Main 
Street, Bothell, WA, 
7/22/10 

N 

12/29/2010 

12/30/2010 

5/15/2017 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Speedy Diesel and 
Machine 

NFA Registry 

N 

12/30/2010 

12/30/2010 

1/11/2017 

No 

s 

12 

g 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Fire at 500 Block of 
NW 23rd Avenue, 
Portland, OR, 10/19/10 

N 

11/30/2010 

12/01/2010 


Yes 

c 


M 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eeavenworth 

Self 

N 

4/4/2010 

1/9/2017 

01/25/2017 

No 

c 

12 

wn 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Allenwood 

Self 

N 

7/20/2010 

1/9/2017 

03/01/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0310 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

PCI Manchester 

Self 

N 

12/15/2015 

1/9/2017 

01/31/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0311 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Coleman 11 

Self 

N 

10/18/2010 

1/9/2017 

03/21/2017 

Yes 

c 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0312 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

EMC Butner 

Self 

N 

12/31/2016 

1/10/2017 

09/22/2017 

Yes 

S 

4 

2017- 

0313 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

PreTrial Detention 
Center 

Third Party 

N 

12/15/2016 

1/11/2017 

2/28/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0314 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

1/4/2017 

1/4/2017 

1/17/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0315 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MeGriff, Seibels, 
and Williams, Ine. 

Weapon History 

N 

1/12/2017 

1/12/2017 

1/13/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0316 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl 

Third Party 

N 

12/29/2016 

01/12/2017 

3/2/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0317 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Firearm Denial 

N 

01/17/2017 

01/17/2017 


No 

s 

5 

2017- 

0318 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

01/16/2017 

01/17/2017 

09/22/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0319 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Resnick & Eouis, 

P.C. 

Fireworks 

N 

01/13/2017 

01/18/2017 

3/2/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0320 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Firearm Serial Number 

N 

12/29/2016 

12/29/2016 

09/22/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0321 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Blend Record 
Retrieval, Inc. 

Fire at 1209 29th 
Street, Hondo, TX, 
2/8/16 

N 

12/28/2016 

12/28/2016 

3/20/2017 

Yes 

c 

12 

2017- 

0322 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Crivello Carlson, 

S.C. 

Propane Explosion at 
Oglala Sioux Eakota 

N 

11/23/2016 

12/29/2016 

02/08/2017 

Yes 

c 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






Housing, 4 SuAnne 
Center Drive, Pine 
Ridge, SD, 10/16/16 

■ 





■ 


2017- 

0323 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP McCreary 

Self 

N 

1/9/2017 

1/17/2017 


Yes 

C 


2017- 

0324 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Offices of 
Anton Lebedev 

List of controlled 
substance analogues. 
List of controlled 
substances are illicit 
North Carolina law 

N 

1/13/2017 

1/13/2017 

1/26/2017 

Yes 

s 

10 

2017- 

0325 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Miller Embury, 
PLLC 

Third Party 

N 

1/17/2017 

1/17/2017 


No 

s 


2017- 

0326 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

WMR Defense 

Eire at Building 200, 
Springmist Lane, 
Winchester, KY, 
3/11/16 

N 

1/20/2017 

1/17/2017 

04/05/2017 

No 

c 

2 

2017- 

0327 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Propane Explosion that 
occurred in East Ridge 
Housing, Pine Ridge 
Sioux Indian 
Reservation, Pine 
Ridge, SD, 10/6/16 

N 

11/18/2016 

12/29/2016 

02/07/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0328 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

01/19/2017 

01/19/2017 

1/23/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Human Rights 
Watch 

Implemented Legal 
Opinions and 

N 

01/18/2017 

01/18/2017 

5/4/2017 

Yes 

s 

4 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0329 




Determination, 
Procedures, Policies, 
Training Materials, etc. 

1 







2017- 

0330 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self and Third Party 



01/20/2017 

1/23/2017 

Yes 

S 

4 

2017- 

0331 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Bureau of 
Diplomatic 
Security 

Third Party 

N 

01/18/2017 

01/18/2017 

01/24/2017 

No 

S 

12 

2017- 

0332 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Contracts 

N 

01/16/2017 

01/16/2017 

9/28/2018 

Yes 

s 

12 

2017- 

0333 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

McGriff, Seibels, 
and Williams, Inc. 

Weapon History 



01/23/2017 

4/3/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0334 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Donald W. Wyatt 
Detention Center 

Self 

N 

12/13/2016 

01/12/2017 

1/24/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0335 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Office of the 
Eederal Public 
Defender for the 
District of Arizona 

Third Party 

N 

1/17/2017 

1/23/2017 

1/25/2017 

No 

s 

9 

2017- 

0336 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Sargent Eaw, P.C. 

Propane Explosion at 
20117E 781 Road, 
Tahlequah, OK, 
7/27/16 

N 

01/12/2017 

01/24/2017 


Yes 

c 


2017- 

0337 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Coleman Eow, 
Unit B-4 

Robert Samuel Young 
Jr. aka Bobby Young 
(Deceased) 



1/23/2017 

03/31/2017 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0338 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Traee Information 

N 

8/30/2012 

1/24/2017 

1/20/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0339 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Minutes from meetings 
of Northwest Missouri 
Interageney Team 
Response Operation 
(NITRO) 1/1/14 and 
1/24/17 

N 

1/24/2017 

1/24/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

Self 

Y 

3/31/2014 

1/24/2017 

03/23/2017 

Yes 

s 

2 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


How many state or 
federal felony arrests, 
duty shooting, speeial 
agents injured and lost 
their lives making 
arrest from 2011 to 
2010 

N 

1/17/2017 

1/24/2017 

9/13/2019 

Yes 

s 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Douglas, Denham, 
Buccina & Ernest 

Fire at 20-24 Noyes 
Street, Portland, ME, 
11/1/14 

N 

11/18/2010 

11/18/2010 

07/20/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Internal Revenue Code 

N 

1/2/2017 

1/13/2017 

1/27/2017 

Yes 

s 

10 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEE 

N 

1/0/2017 

1/17/2017 

2/0/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

[BO- 

[BO- 

FCl Herlong 

Self 

N 

0/1/2010 

1/25/2017 

03/28/2017 

Yes 

c 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0345 

REDACTED] 

REDACTED] 











[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Eaw Offiees 
of Sarnie Ata 

Fire at 10320-10338 S. 
Harlem Avenue, Palos 
Hills, IL, 2/10/10 

N 

1/17/2017 

1/20/2017 

2/28/2017 

Yes 

S 

3 

9 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoe 

Third Party 

N 

1/10/2017 

1/20/2017 

02/14/2017 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

217-220 S. Belmont 
Avenue, Indianapolis, 
IN, 0/15/13 

N 

01/24/2017 

01/24/2017 

11/8/2018 

Yes 

s 

6 

9 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Centurion 

Ministries 

Steven A. Hodge 
(Deeeased) 

N 

3/27/2013 

1/20/2017 

02/13/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0350 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Centurion 

Ministries 

Steven A. Hodge 
(Deeeased) 

Y 

3/27/2013 

1/20/2017 

02/02/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0351 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Theft at 910 West 34th 
Street, Marion, IN, 
8/10/10 

N 

01/25/2017 

01/25/2017 

11/8/2018 

Yes 

s 

6 

2017- 

0352 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

J & M Displays, 
Ine. 

FEE Eist 

N 

01/24/2017 

01/24/2017 

2/8/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0353 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Advaneing Real 
Change, Ine. 

Self 

N 

1/27/2017 

1/27/2017 

08/29/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0354 

Siddall 

Robert 


Third Party 

N 

01/27/2017 

01/27/2017 

1/30/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Primex 

Fire at Merrimaek 
County Superior Court, 

N 

01/20/2017 

01/30/2017 

01/31/2017 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0355 




163 N. Main Street, 
Concord, NH, 2/1/15 

■ 





■ 


2017- 

0356 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Prego O'Donnell & 
Gillett, PEEC 

Natural Gas 
Explosion/Fire at 500 
NW 23rd Avenue, 
Portland, OR, 10/19/16 

N 

01/30/2017 

01/30/2017 

03/23/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0357 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

English, Eucas, 
Priest & Owsley, 
EEP 

Adair County 
Explosion/Fire, 401 M. 

Coomer Road, 
Columbia, KY, 1/26/16 

N 

01/26/2017 

01/30/2017 

06/16/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0358 

[BO- 

REDACTED] 

Hannah 

Aurora Beaeon- 
News 

Crime Guns recovered 
in Kane, Kendall, and 
DuPage Counties 
between 1/1/12- 
12/31/16 

N 

01/30/2017 

01/30/2017 

1/31/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0360 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

01/31/2017 

01/31/2017 

08/01/2017 

Yes 

s 

11 

2017- 

0361 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

Y 

5/21/2016 

1/30/2017 

03/10/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0362 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Tulsa World 
Publishing 
Company 

Third Party 

Y 

7/25/2012 

1/30/2017 

02/13/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0363 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Hazelton 

Self 

Y 

3/21/2016 

1/30/2017 

02/13/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

[B6- 

[B6- 

USP Hazelton 

Self 

Y 

3/21/2016 

1/30/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0364 

REDACTED] 

REDACTED] 










2017- 

0365 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Bell Eaw Group, 

P.A. 

Fire at Florida West 
Covered Storage, EEC, 
Palm Harbor, EE, 
3/26/14 

N 

1/31/2017 

1/31/2017 

10/20/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0366 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

2/1/2017 

2/1/2017 

07/18/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0367 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECl Beaumont 
Eow 

Self 

N 

2/2/2017 

2/2/2017 

2/2/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0368 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Olympia Eaw, P.C. 

FEE Application 

N 

2/1/2017 

2/1/2017 

03/30/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0369 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Casey Bailey & 
Maines PEEC 

Adair County 
Explosion/Fire at 401 
M. Coomer Road in 
Columbia, KY, 1/26/16 

N 

2/2/2017 

2/2/2017 

06/16/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0370 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEE 



02/01/2017 

08/01/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0371 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Office of the 
Eederal Public 
Defender for the 
District of Arizona 

Self 

N 

02/02/2017 

02/02/2017 

2/7/2017 

No 

s 

4 

2017- 

0372 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Fire at the Red River 
Supply Company, 1202 
East Broadway, 
Williston, ND, 7/21/14 

N 

2/3/2017 

2/3/2017 

02/09/2017 

Yes 

c 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 


2017- 

0373 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0374 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0375 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0376 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0377 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0378 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0379 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0380 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0381 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


No 

C 

Yes 

C 

Yes 

S 

No 

S 

Yes 

s 

Yes 

s 

No 

s 

Yes 

c 

Yes 

c 


CBS News 



Tampa Bay Times 



Emails from the 
domain EOP.gov to 
senior managers 
1/20/17 to present 


Baekground 

Investigation 


Third Party 


Copies of PEE 
Inventory Theft/Eoss 
Reports (3310.11) 


Self 


Background 

Investigation 


02/03/2017 02/03/2017 


ECI Manchester 




The Trace 


Documents authored 
by, or written on behalf 
of [B6—REDACTED] 


Copies of all 
correspondence 
between Acting Deputy 
Director [BO- 
REDACTED and the 




02/03/2017 2/15/2017 


02/06/2017 2/6/2017 


01/10/2017 2/7/2017 


11/14/2016 2/8/2017 


2/6/2017 08/15/2017 


2/7/2017 2/13/2017 


02/07/2017 



02/06/2017 02/07/2017 5/30/2019 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






Trump presidential 
campaign 

■ 





■ 


2017- 

0382 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eondon Fischer 
EEP 

Fire at GAP 
Distribution Center, 
110 Merritt Boulevard, 
Fishkill, NY, 8/29/16 

N 

2/6/2017 

2/7/2017 

2/14/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0383 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Trace 

Chicago ATF Field 
Offiee Annual Eine- 
Item Budgets from 
2010 to present 

N 

02/06/2017 

02/06/2017 


Yes 

c 


2017- 

0384 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Star Eedger 

Fire at Veterans 
Industrial Park, 152 
Route 206, 
Hillsborough, NJ, 
2/11/16 

N 

02/06/2017 

02/07/2017 

6/26/2017 

No 

c 

2 

2017- 

0385 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuckRoek News 

Emails exchange 
between Acting Deputy 
Direetor [B6— 
REDACTED] and 
individuals using an 
email address in [B6— 
REDACTED] from 
1/1/17 to present 

N 

02/07/2017 

02/07/2017 


Yes 

c 


2017- 

0386 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Allenwood 

Self 

N 

01/18/2017 

02/07/2017 


No 

■ 


2017- 

[B6- 

[B6- 


Self 

N 

1/21/2017 

2/8/2017 

2/14/2017 

Yes 

s 

4 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consu 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tatioi 


0387 

REDACTED] 

REDACTED] 



2017- 

0388 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USE Pollock 

Self 

2017- 

0389 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eewisburg 

Self and Third Party 

2017- 

0390 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MCC Chicago 

Self 

2017- 

0391 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

2017- 

0392 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Aetive Investigations 
Regarding the 
Columbia Eire 
Department 

2017- 

0393 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vaeaney 
Announeement 
Number 17-MER-155- 
KRM 

2017- 

0394 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eist or Database that 
eontains the Import 
Status 

2017- 

0395 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


EEE Inspeetions 

2017- 

0396 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Correspondenee 
between ATF 


47 


9/30/2017 











Initially 





1- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

1 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 











N 

12/19/2014 

2/8/2017 

04/28/2017 

Yes 

S 

2 


N 

11/3/2010 

2/8/2017 

03/17/2017 

Yes 

S 

2 


N 


2/8/2017 


Yes 

c 





02/10/2017 

2/13/2017 

Yes 

s 

9 


N 

02/08/2017 

02/10/2017 

2/22/2017 

Yes 

s 

4 


N 

02/10/2017 

02/10/2017 

1/24/2018 

Yes 

s 

12 




02/09/2017 

12/13/2017 

Yes 

c 

3 


N 

02/09/2017 

02/10/2017 

06/15/2017 

Yes 

s 

2 


N 

02/08/2017 

02/08/2017 


Yes 

c 






















































































































ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consul- 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 






Executives and Staff 
Members of the 
National Rifle 
Association (NRA), 
1/1/10-2/8/17 

2017- 

0397 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcement 

2017- 

0398 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Wisconsin Secure 
Program Facility 

Fire at 402 Oak Street, 
Argyle, WI, 9/12/2012 

2017- 

0399 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Fort Dix 

Self 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Institute for Justice 

Rulemaking in 1981 
(Wine) 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eist of firearms 
registered to individual 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Douglas, Denham, 
Buccina, Esq. 

Fire at 20-24 Noyes 
street, Portland, ME, 
11/1/14 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Decastroverde 
Eaw Group 

Third Party 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 


48 


>G 

30/2017 


Date of 

KB 

Date 

Response 


Disposition 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 









N 

11/19/2010 

11/21/2010 


No 

C 


N 

11/03/2010 

11/17/2010 


Yes 

C 


N 

11/10/2014 

02/02/2017 

00/05/2017 

Yes 

S 

9 

N 

12/28/2010 

12/29/2010 

2/17/2017 

Yes 

S 

5 

N 

02/10/2017 

02/10/2017 

2/21/2017 

Yes 

s 

12 

N 

12/09/2010 

12/12/2010 


Yes 

C 


N 

01/12/2017 

01/12/2017 

07/20/2017 

Yes 

s 

11 

N 

02/20/2017 

02/21/2017 

2/21/2017 

Yes 

s 

10 


N 


02/18/2017 02/21/2017 


Yes 


S 


2 


















































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

02/18/2017 

02/21/2017 

2/21/2017 

Yes 

S 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal Offiee of 
Publie Defender 

FEE 

N 

2/17/2017 

2/17/2017 

10/31/2017 

Yes 

S 

2 

9 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

2/17/2017 

2/21/2017 

3/8/2017 

Yes 

s 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Arizona 
Republie 

Copy of all 
eorrespondenee 
between ATF and two 
eompanies 

N 

02/20/2017 

02/21/2017 

11/8/2018 

Yes 

c 

4 

2017- 

0410 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Jang & Assoeiates, 
EEP 

Fire at 317 Fester 
Avenue, Oakland, CA, 
10/31/10 

N 

2/9/2017 

2/21/2017 

03/08/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal 
Correetional 
Institution #1 

Self 

N 

2/12/2017 

2/21/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal 

Correetional 

Complex 

Self 

N 

1/30/2017 

2/21/2017 

02/22/2017 

Yes 

s 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire at 711 Cesar 
Chavez Boulevard, 
Calexieo, CA, 0/20/10 

N 

2/10/2017 

2/21/2017 

0/11/2018 

Yes 

c 

2 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eexis Nexis 

Traffie aeeident 

N 

9/28/2010 

12/19/2010 

2/23/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

[BO- 

[BO- 


Bobby Fee Bowens 

N 

2/25/2010 

2/9/2017 

09/12/2017 

Yes 

s 

3 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0415 

REDACTED] 

REDACTED] 


(Deeeased) 








B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Bobby Eee Bowens 
(Deeeased) 

Y 

2/25/2010 

2/9/2017 

03/15/2017 

Yes 

S 

2 

■ 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Shining Star 
Investments, EEC 

PEE Eisting 

N 

2/22/2017 

2/22/2017 


No 

S 


II 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

02/22/2017 

02/23/2017 

2/23/2017 

Yes 

s 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Hell's Angels 
Motoreycle Club, 
Shepard AFB, Beale 
AEB, Oslo, Norway 

N 

2/14/2017 

2/14/2017 


No 



2017- 

0420 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

New York State 
Department of 
Health 

Third Party 

N 

2/10/2017 

2/10/2017 

08/14/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0421 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECl Seagoville 

Self 

N 

2/0/2017 

2/13/2017 

2/28/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0422 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Collins 

Correetional 

Eaeility 

Third Party 

N 

2/12/2017 

2/22/2017 

3/1/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0423 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Jang & Assoeiates, 
EEP 

Fire at 3800 San Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA, 7/0/10 

N 

1/20/2017 

2/13/2017 

04/21/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0424 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

2/8/2017 

2/14/2017 

03/03/2017 

Yes 

s 

3 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0425 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kitch, Drutchas, 
Wagner, Valitutti 
& Sherbrook 

Fire at Richard's 
Temple of Deliverance 
Church of God in 
Christ, 2013 Eawrence 
Avenue, Toledo, OH, 
1/4/14 

N 

02/22/2017 

02/22/2017 

5/24/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0426 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Black Powder Bomb 
incidents in NJ and NY 

N 

2/23/2017 

2/23/2017 

3/3/2017 

Yes 

S 

8 

2017- 

0427 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Curry, Roby, and 
Mulvey Co., EEC 

Fire at Cotton Club, 
1766 East 28th Street, 
Eorain, OH, 10/16/13 

N 

02/23/2017 

02/23/2017 


Yes 

c 


2017- 

0428 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Tbe Ohio State 
University 

FEE Eist 2000-2013 



02/27/2017 


Yes 

c 


2017- 

0429 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcement 16- 
MER-201-AMB 

N 

01/31/2017 

02/01/2017 

04/03/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0430 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Special Agent 
Applicant 



02/23/2017 


Yes 

c 


2017- 

0431 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Beacon Media 
News 

Third Party 



02/23/2017 

08/14/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0432 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire at 889 16th Street, 
W. Newport Beach, 
CA, 11/11/16 



01/27/2017 

06/15/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0433 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Nielsen, Zebe, & 
Antas, PC 

Fire at Notre Dame de 
Chicago Parish, 1335 



2/27/2017 

5/19/2017 

Yes 

c 

2 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consul- 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 






West Harrison Street, 
Chicago, Illinois, 
3/15/2015 

2017- 

0434 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

EMC Carswell 

Self 

2017- 

0435 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The New York 
Times 

Internal ATF 
Memorandum 

2017- 

0436 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Citizens for 
Responsibility and 
Ethics in 
Washington 
(CREW) 

Copies of all 
communication from 
1/1/17 to the present 
sent to or from Trump 
transition team to or 
from Deputy Director 
related to 1/20/17, 
white paper 

2017- 

0437 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Documents regarding 
"44 annual 

recommendations" for 
prosecution related to 
silencers/ White Paper 

2017- 

0438 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Maia Strategy 
Group 

Government Vehicles 

2017- 

0439 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire at 10201 Main 
Street, Bothell, WA, 
7/22/16 


52 


Date of 
Request 


Date 

Completed 


Response Disposition 

Pending Track Reason(s) 


Date 
Initially 
Rec’d by 
ATF 









N 

2/21/2017 

2/27/2017 

2/28/2017 

Yes 

S 

9 

N 

02/23/2017 

02/23/2017 


No 

C2 


N 

02/14/2017 

02/14/2017 


Yes 

C 


N 

02/24/2017 

02/24/2017 


Yes 

C 


N 

02/17/2017 

02/17/2017 

9/13/2019 

Yes 

s 

1 

N 

12/02/2016 

12/02/2016 

5/19/2017 

Yes 

s 

3 














































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Butler Weihmuller 
Katz Craig EEP 

Fire at Outdoor City 
and Altoona Indoor 
Range, 708 8th 
Avenue, Altoona, PA, 
1/27/17 

N 

02/27/2017 

02/27/2017 

3/31/2017 

Yes 

C 

2 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCI Elkton 

Self 

N 

5/31/2016 

2/27/2017 


Yes 

S 


B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

USP Big Sandy 

Self 

N 

2/15/2017 

2/24/2017 


No 



1 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Hell's Angels 
Motoreycle Club, Port 
Des Basques Franee, 
Mobile Bay Georgia, 
Mester Wiki, 
Greenland, Eitehfield 
England 

N 

2/16/2017 

2/28/2017 


Yes 

c 


B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Property of the 
People 

Southern Poverty Eaw 
Center (SPEC) 

N 

11/10/2011 

2/28/2017 

09/26/2017 

Yes 

s 

2 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Hebbler & 
Giordano, E.E.C. 

Fire at 1136 Deeatur 
Street, New Orleans, 
EA, 3/30/16 

N 

2/14/2017 

3/1/2017 

9/28/2017 

Yes 

c 

2 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

USP Eeavenworth 

Self 

N 

2/11/2017 

3/1/2017 

4/10/2017 

Yes 

s 

3 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCI Manehester 

Self 

N 

2/28/2017 

2/28/2017 

03/03/2017 

Yes 

s 

9 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Yazoo City 
Medium 

Security Bank of 
Kansas City, Bank 
Robbery 

N 

12/1/2013 

2/28/2017 

04/28/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

Self 

N 

2/13/2017 

3/1/2017 

3/15/2017 

Yes 

S 

9 

2017- 

0450 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Offices of 

Third Party 

N 

2/23/2017 

3/2/2017 

3/8/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0451 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Nielsen, Zehe, and 
Antas, PC 

Fire at Holy Ascension 
Romanian Orthodox 
Monastery, 15143 
Sheridan Road, 
Clinton, MI, 8/12/10 

N 

01/30/2017 

03/03/2017 

0/12/2017 

Yes 

c 

3 

2017- 

0452 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire at The Reserve at 
Eynnwood Apartment, 
19815 Scriber Lake 
Road, Lynnwood, WA, 
1/25/17 

N 

03/02/2017 

03/02/2017 

1/19/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0453 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Heninger Garrison 
Davis, EEC 

Fire at Church of Faith, 
Hope and Charity 
Outreach Ministry, 411 
3rd Avenue, Ashford, 
AL, 11/1/13 

N 

11/09/2010 

11/09/2010 

0/20/2019 

Yes 

c 

0 

2017- 

0454 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


List of the names of 
individuals who 
attempted to purchase 
firearms but failed the 

N 

02/28/2017 

02/28/2017 

03/10/2017 

Yes 

s 

12 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 



17- [B6- [B6- 

55 REDACTED] REDACTED] 


Eorry ETllman 


17- [B6- [B6- 

56 REDACTED] REDACTED] 


17- [B6- [B6- 

57 REDACTED] REDACTED] 


17. [B6- [B6- 

58 REDACTED] REDACTED] 


17. [B6- [B6- 

59 REDACTED] REDACTED] 


[B6- [B6- 

REDACTED] REDACTED] 



National Instant 
Criminal Background 
Check System (based 
on ATF form 4473) 


Fire at USA Mobile 
Commissary, 1501 N. 
31st Street, 
Philadelphia, PA, 
6/6/16 


Fire at 475 Eewis 
Street, Pagosa Springs, 
CO, 10/21/16 


None 


Funding of Projeets 
under the Merida 
Initiative 


Self 


Columbia Business Annual Exeise Tax 
Sehool Revenue Data and 

Annual Units Produeed 
Data Colleeted for 
Ammunition and 
Firearms Types, 
Annual Exeise Tax 




N 02/15/2017 02/28/2017 5/26/2017 


N 02/28/2017 02/28/2017 12/22/2017 


N 01/14/2015 02/28/2017 10/19/2017 


Y 01/14/2015 02/28/2017 03/14/2017 


N 12/06/2016 12/06/2016 3/6/2017 


N 03/01/2017 03/01/2017 



Yes 

C 

Yes 

C 

No 

S 

Yes 

S 

Yes 

s 

Yes 

c 
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Request 

# Last Name 


First Name [Organization 







[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Office of the 
Federal Publie 
Defender 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Offiee of the 
Federal Publie 
Defender 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

All City 
Management 
Serviees 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Republiean 

National 

Committee 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Wood TV 8 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Kane County Jail 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Jewish Federation 
of Greater 
Harrisburg 


ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 





HHi 






Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

ject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


Revenue Data 
Ammunition, and 
Annual United 
Produeed Data 
Colleeted by 
Cabber/Type of 
Ammunition 








Third Party 



02/03/2017 


No 

C 


Third Party 

N 

02/02/2017 

02/03/2017 


Yes 

C 

2 

Self 


2/23/2017 

3/6/2017 

3/8/2017 

Yes 

S 

8 

RNC V. Dept, of State 



03/07/2017 

08/15/2017 

No 

S 

12 

Derryl Eafave, Jr. 
(Deeeased) 



3/7/2017 

03/24/2017 

Yes 

s 

2 

General Information 



3/6/2017 

5/25/2017 

Yes 

s 

4 

Jewish Community 
Center (JCC) Bomb 
Threats 

N 

03/07/2017 

03/07/2017 

4/12/2017 

Yes 

c 

1 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


9 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

2/27/2017 

3/7/2017 


Yes 

C 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of 4473 

N 

02/22/2017 

02/22/2017 

3/8/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0470 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Defense 
Consulting Ine 

Weapon History 

N 

12/11/2016 

12/12/2016 

5/18/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0471 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Baekground 

Investigation 

N 

3/8/2017 

3/8/2017 

03/08/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0472 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl EE Reno 

Self 

N 

2/19/2017 

3/8/2017 

3/9/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0473 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

K&E Gates EEP 

Self 

N 

3/7/2017 

3/8/2017 

08/31/2017 

No 

s 

4 

2017- 

0474 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Baekground 
Information and 
firearms purehase 
baekground verifieation 

N 

3/3/2017 

3/8/2017 


No 

c 


2017- 

0475 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Coleman 11 

Self 

N 

3/8/2017 

3/8/2017 

3/15/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0476 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Hell's Angels 
Motoreyele Club, Las 
Vegas Nevada, Mesa 
Arizona, Sao Paulo 
Brazil, Operation 
Weleome, Fort 

N 

2/14/2017 

3/8/2017 


Yes 

c 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 



T7- 

[BO- 

[BO- 

■77 

REDACTED] 

REDACTED] 

T7- 

[BO- 

[BO- 

78 

REDACTED] 

REDACTED] 

T7- 

[BO- 

[BO- 

79 

REDACTED] 

REDACTED] 

T7- 

[BO- 

[BO- 

80 

REDACTED] 

REDACTED] 



Corcoran & 
Krause, Inc. 


The Oklahoman 


Animal Politieo 


California, Travis AFB, 
May Well AFB, New 
York New York, 
Bangor Maine, Fort 
Campbell Kentucky 


Self, FFLs 


House explosion, 5573 
Cheryl Drive, 
Fitehburg, WI, 8/25/16 


Copy of all Demand 
Letters 1 and 2 that 
ATF sent to OK FFLs 
1/112-12/31/16 


List of all firearms that 
were released in the 
Fast and Furious 
Operation 2009 - 
present/All records 
regarding the 
reeoveries 








3/9/2017 3/10/2017 


02/21/2017 02/21/2017 09/08/2017 


02/10/2017 02/10/2017 03/10/2017 


12/30/2016 01/02/2017 8/21/2019 


m 

17- 

[BO- 

[BO- 

Robins Kaplan, 

FFE 

N 


81 

REDACTED] 

REDACTED] 

EEP 




17- 

[BO- 

[BO- 

Sehroeder 

Fire at 317 Eester 

N 


82 

REDACTED] 

REDACTED] 

Eoscotoff, EEP 

Avenue, Oakland, CA, 



03/09/2017 03/10/2017 10/05/2017 


03/10/2017 03/10/2017 3/22/2017 


10/31/16 


Yes 

C 

Yes 

S 

Yes 

S 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0483 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEE 



02/10/2017 

07/10/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0484 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEE Inspections 



07/19/2017 


Yes 

c 


2017- 

0485 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Marion 

Self 

N 

2/15/2017 

3/13/2017 

3/15/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0486 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


SPC Eric J. Eeow 
(Deceased) 

N 

2/23/2017 

3/13/2017 

07/28/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0487 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kentucky Center 
for Investigative 
Reporting 

Fire at Heart of Fire 
Church, 5101 
Bardstown Road, 
Eouisville, KY, 6/13/00 

N 

03/14/2017 

03/14/2017 

07/19/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0488 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kentucky Center 
for Investigative 
Reporting 

Fire at Heart of Fire 
City Church, 5101 
Bardstown Road, 
Eouisville, KY, 
12/6/08, and Third 
Party 

N 

02/09/2017 

02/09/2017 

03/30/2017 

Yes 

s 

11 

2017- 

0489 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Participation Rates for 
Major Occupations 
table for FY16 

N 

03/15/2017 

03/15/2017 

9/14/2017 

Yes 

s 

1 

2017- 

0490 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Participation Rates for 
Major Occupations 
10/1/15-9/30/16 

N 

03/15/2017 

03/15/2017 

3/15/2017 

Yes 

s 

8 

2017- 

[B6- 

[B6- 

Dinsmore & 

Adair County 

N 

03/10/2017 

03/15/2017 

06/16/2017 

Yes 

s 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0491 

REDACTED] 

REDACTED] 

Shohl, EEP 

Explosion/Fire at 401 
M Coomer Road, 
Columbia, KY, 1/26/16 

■ 





■ 


2017- 

0492 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Multiple System 
Outages 

N 

03/15/2017 

03/15/2017 

3/29/2018 

Yes 

C 

9 

2017- 

0493 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

03/14/2017 

03/14/2017 

3/15/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0494 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

02/08/2017 

02/09/2017 

5/24/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0495 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Accurso Eaw 
Firm 

A copy all Straw 
Purchase Presentations 
made by ATF at the 
Shooting, Hunting, and 
Outdoor Trade (SHOT) 
Show for the last 5 
years 

N 

01/26/2017 

01/26/2017 

04/27/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0496 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Butner Medium 1 
FCl 

Agency's latest report 
to Congress regarding 
state of Bureau 

N 

03/10/2017 

03/15/2017 


Yes 

c 


2017- 

0497 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Traee 

A copy of ATF 
employees including 
name, title, department 
or division, salary, and 
hire date. 

N 

02/09/2017 

02/09/2017 

11/7/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self, Explosion 

N 

2/25/2017 

3/16/2017 

3/31/2017 

Yes 

s 

4 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0498 












2017- 

0499 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


General Information 
since 2015 

N 

02/13/2017 

02/13/2017 


No 

C 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Hicks Fire 
Determination & 
Investigative 
Group 

Fire at The Reserve at 
Eynnwood Senior 
Living Complex, 19815 
Seriber Lake Road, 
Lynnwood, WA, 
1/25/17 

N 

03/19/2017 

03/20/2017 

11/30/2017 

Yes 

C 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl MeDowell 

Firearm Information 

N 

3/6/2017 

3/17/2017 

3/23/2017 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

03/17/2017 

03/17/2017 

10/17/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Franklin D. Azar 
& Assoeiates, PC 

Fire, Bar X Motel, 
5001 W. Colfax 
Avenue, Denver, CO, 
3/8/15 

N 

02/13/2017 

02/13/2017 

8/20/2018 

Yes 

c 

6 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Baekground 

Investigation 

N 

02/13/2017 

02/13/2017 

4/27/2018 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Memphis 

Self 

N 

12/8/2014 

3/20/2017 

04/28/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vaeaney 

Announeement 17- 
MER-193-LFW 

N 

03/21/2017 

03/21/2017 

06/09/2017 

Yes 

c 

2 


61 










































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Koskoff, Koskoff 
and Bieder PC 

River Guns Sales, Ine., 
Third party 

N 

10/23/2015 

3/20/2017 

04/28/2017 

Yes 

S 

2 

9 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

AP 

Stolen Firearms 

N 

03/17/2017 

03/17/2017 

3/24/2017 

Yes 

S 

3 

9 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Forrest City 
Medium 

Self 

N 

12/1/2016 

3/20/2017 

04/28/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0510 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Manehester 

Self 

N 

3/13/2017 

3/20/2017 


Yes 

c 


2017- 

0511 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Mulherin, Rehfeldt 
& Varchetto, P.C. 

Natural Gas Explosion, 
Canton, IE, 11/16/16 

N 

3/9/2017 

3/20/2017 

4/11/2018 

Yes 

c 

4 

2017- 

0512 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

2/15/2017 

3/21/2017 

3/23/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0513 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Stowell, Crayk & 
Bown, PEEC 

Third Party 

N 

12/09/2016 

12/12/2016 


Yes 

c 


2017- 

0514 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Interageney agreements 
between DEA and 
other federal entities 
regarding the use of 
administrative judges 
or administrative law 
judges 

Y 

1/14/2017 

3/23/2017 

10/27/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0515 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FDC Miami 

Self 

N 

12/3/2016 

3/23/2017 

11/20/2018 

Yes 

s 

12 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0516 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Ropers, Majeski, 
Kohn, and Bentley 

Fire at 3800 San Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA, 7/6/16 

N 

03/23/2017 

03/24/2017 

5/17/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0517 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Bonny Emanuel 
Williams (Deceased) 

N 

03/23/2017 

03/24/2017 

03/24/2017 

Yes 

S 

4 

2017- 

0518 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

San Francisco 
Chronicle 

Fire at 31st Avenue, 
Oakland, CA, 12/2/16 

N 

03/22/2017 

03/23/2017 

3/24/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0519 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

EMC Carswell 

Self 

N 

3/10/2017 

3/24/2017 

4/25/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0520 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

3/22/2017 

3/23/2017 

04/20/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0521 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 
Announcement - 
Special Agent 

N 

03/24/2017 

03/24/2017 

3/23/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0522 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Marks Gray, PA 

Fire at New Berlin 
Road Baptist Church, 
2351 New Berlin Road, 
Jacksonville, EE, 
3/1/12 

N 

03/16/2017 

03/16/2017 

05/23/2017 

No 

c 

12 

2017- 

0524 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

INB Insurance 
Services Corp. 

Fire at 3800 San Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA, 7/6/16 

N 

03/23/2017 

03/24/2017 

5/17/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0525 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Capital Collateral 
Regional Counsel 

Third Party 

N 

3/24/2017 

3/24/2017 

3/27/2017 

Yes 

s 

9 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0526 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Fire at 3800 San Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA, 7/6/16 

N 

08/09/2016 

08/10/2016 

04/07/2017 

Yes 

S 

6 

2017- 

0527 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Holliday 

Development, 

EEC 

Fire at 3800 San Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA, 7/6/16 

N 

10/06/2016 

10/07/2016 

5/17/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0528 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

7/21/2015 

3/31/2017 

11/9/2017 

No 

s 

2 

2017- 

0529 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

03/27/2017 

03/27/2017 

8/20/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0530 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

QDotglobal Inc. 

Fire at 19815 Scriber 
Eake Road, Eynnwood, 
WA, 1/25/17 

N 

03/15/2017 

03/16/2017 

11/30/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0531 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Office Space/Emails 
(PGA) 2015-2017 

N 

03/27/2017 

03/27/2017 


Yes 

c 


2017- 

0533 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 

N 

3/27/2017 

3/28/2017 

03/31/2017 

Yes 

s 

10 

2017- 

0534 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

3/21/2017 

3/28/2017 

09/29/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0535 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

3/28/2017 

3/28/2017 

4/4/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0536 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


CPT Rolando J. 
Valdes, Jr (Deceased) 

N 

10/24/2016 

3/28/2017 

07/28/2017 

Yes 

s 

3 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


03/29/2017 

3/30/2017 

Yes 

S 

3 

03/29/2017 

4/4/2017 

Yes 

S 

12 

1/26/2017 

11/14/2017 

Yes 

c 

2 

03/30/2017 

9/18/2018 

Yes 

s 

6 

03/31/2017 

4/5/2017 

Yes 

s 

3 

03/31/2017 

04/07/2017 

Yes 

s 

10 

11/21/2016 

11/30/2017 

Yes 

s 

12 

03/29/2017 

05/05/2017 

Yes 

s 

2 

02/28/2017 

4/4/2017 

Yes 

s 

3 








Kissane, PA 


NBC4 


Form 4473s 


Firearm Registration 


Baekground 

Investigation/Polygraph 


Fire and Explosion, 
Airgas Nitrous Oxide 
Corp Faeility, 3000 
Bloek Old Chemstrand 
Road, Cantonment, FL, 
8/28/16 


Third Party 








Vaeaney 

Announeement 17- 
MER-038-KRM 


Eire at 1209 29th 
Street, Hondo, TX, 
2/8/16 


Eist of ATE Employees N 
that oeeupied the 9th 
floor of 200 NW 5th 


■ 

■ 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






Street (Alfred P. 
Murrah Eederal 
Building), Oklahoma 
City, OK, 4/95 

1 








[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

National Shooting 
Sports Eoundation, 
Inc. 

ATF F 5320.5 (Form 5) 

N 

12/07/2016 

12/07/2016 

04/18/2017 

Yes 

C 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

National Shooting 
Sports Eoundation, 
Inc. 

ATF F 5320.4 (Form 4) 

N 

12/07/2016 

12/07/2016 

04/18/2017 

Yes 

s 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

National Shooting 
Sports Eoundation, 
Inc. 

ATF F 5320.3 (Form 3) 

N 

12/07/2016 

12/07/2016 

04/18/2017 

Yes 

s 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

National Shooting 
Sports Eoundation, 
Inc. 

ATF F 5320.2 (Form 2) 

N 

12/07/2016 

12/07/2016 

04/18/2017 

Yes 

s 

1 

2017- 

0550 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Idaho State 
Correctional 
Institution (ISCl) 

Self 

N 

03/07/2017 

04/03/2017 

7/29/2019 

Yes 

c 

12 

2017- 

0551 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Idaho State 
Correetional 
Institution (ISCl) 

Third Party 

N 

03/07/2017 

04/03/2017 

4/4/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0552 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Phelps County Jail 

Firearm Trace/ATF 
Federal Firearms 
Regulations Reference 
Guide 

N 

03/29/2017 

04/04/2017 

04/04/2017 

No 

s 

12 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 


2017- 

0553 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0554 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0555 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0556 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0557 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0558 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Yes 

C 

Yes 

S 

Yes 

c 

Yes 

C2 

Yes 

s 

Yes 

s 



Covington & 
Burling, LLP 



Special Agent/Criminal 
Investigator Non 
Selection 


Copy of 

correspondence from 
Congressman Robert 
"Beto" O'Rourke and 
the response to the 
correspondence 


Report/Document 
Entitled U.S. 
Department of Justice, 
ATF, Office of 
Strategic Intelligence 
and Information 
Northern Border 
Extremists Overview of 
Americ an/Canadian 
Extremists 


White Paper 


Third Person 





FCI Coleman Eow 


04/03/2017 04/03/2017 11/30/2017 


03/31/2017 03/31/2017 05/09/2017 


03/29/2017 03/30/2017 




03/29/2017 


03/29/2017 04/07/2017 




N 3/21/2017 3/29/2017 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0559 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Coleman Eow 

Self 

N 

3/22/2017 

3/29/2017 

4/7/2017 

Yes 

S 

4 

2017- 

0560 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 



3/29/2017 

5/4/2017 

No 

S 

12 

2017- 

0561 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cuneo Gilbert & 
EaDuea, EEP 

Fire at Flower Braneh 
Apartments Explosion, 
8701 Arliss Street, 
Silver Spring, MD, 
8/10/16 

N 

03/08/2017 

03/08/2017 

4/10/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0562 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

1/10/2017 

3/29/2017 

4/17/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0563 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Firearm Registry 



3/30/2017 

4/13/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0564 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 



3/30/2017 

4/7/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0565 

Arnold 

Scott J. 


Vaeaney 

Announcements 15- 
MER-432-AMB and 
16-MER-201-AMB 

N 

04/05/2017 

04/06/2017 

1/18/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0566 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoe 

None 

N 

03/20/2017 

03/31/2017 

10/19/2017 

No 

s 

11 

2017- 

0567 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoe 

Self 



3/31/2017 


Yes 

■ 


2017- 

[B6- 

[B6- 

USP Eompoe 

All ATF press releases. 



3/31/2017 


Yes 




68 

























































































































ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consul- 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 


0568 

REDACTED] 

REDACTED] 


bulletins, notices issued 
by Eos Angeles Office, 
ATE Headquarters, 
2/1/2002/ and 
6/30/2002, pertained to 
car vehicle dealers or 
dealerships and car 
vehicle thefts. 

2017- 

0569 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

2017- 

0570 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

APEX 

Investigation 

Explosion at the Squaw 
Valley Ski Resort, 1960 
Squaw Valley Road, 
Olympic Valley, CA, 
3/10/16 

2017- 

0571 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

Updated Certificate of 
Identity (DOJ 361) 

2017- 

0572 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

ATF Undercover 
Operations Manual 

2017- 

0573 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Washingto State 
Office of the 
Attorney General 

Interagency 
Information Request 

2017- 

0574 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Washingto State 
Office of the 
Attorney General 

None 
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•G 

30/2017 


Date of 

KB 

Date 

Response 


Disposition 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 









N 

03/09/2017 

04/05/2017 

04/07/2017 

Yes 

S 

3 

N 

03/17/2017 

03/17/2017 

4/12/2017 

Yes 

C 

4 

N 

3/20/2017 

3/31/2017 

5/25/2017 

Yes 

s 

5 

N 

3/20/2017 

3/31/2017 


Yes 

■ 


N 

04/05/2017 

04/06/2017 

05/17/2017 

Yes 

s 

12 


N 


04/05/2017 04/06/2017 10/19/2017 


No 


S 


11 





























































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0575 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Baker Sterchi 
Cowden & Rice, 
EEC 

Fire at The Roy ale at 
CityPlace in Overland 
Park Apartments, 
10501 113th Street, 
Overland Park, KS, 
3/20/17 

N 

04/05/2017 

04/05/2017 

4/18/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0576 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Sanders Warren & 
Russell, EEP 

None 

N 

04/04/2017 

04/04/2017 

10/19/2017 

No 

S 

11 

2017- 

0577 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Sanders Warren & 
Russell, EEP 

Fire at City Place 
Development, 10809 
W. 115th Street, 
Overland, KS, 3/20/17 

N 

04/04/2017 

04/04/2017 

7/20/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0578 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Firearms Industry 
Consulting Group 

Determination letters 
issued to certain 
manufacturers, dealers, 
businesses or 
individuals pertaining 
to modular silencers or 
modular suppressors 

N 

03/06/2017 

03/06/2017 

11/30/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0579 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcements 15- 
MER-lll-ALN, 15- 
MER-113-AEN, 15- 
MER-226-AEN, 15- 
MER-283-AEN, 15- 
MER-284-ALN, 15- 
MER-286-AEN, 15- 

N 

04/07/2017 

04/07/2017 

6/11/2019 

Yes 

c 

2 


70 

















































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









■Bl 





Request 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

Consul¬ 

tation 

Date of 
Request 

Rec’d by 
ATF 

Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 


MER-323-ADB, 15- 
MER-336-ADB, 15- 
MER-343-ADB, 15- 
MER-378-AEN, 16- 
MER-038-AEN, 16- 
MER-029a-ADB, 16- 
MER-047-ALN, 16- 
MER-053-ADB, 16- 
MER-127-ADB, 16- 
MER-141-ALN, 16- 
MER-195-ALN, 16- 
EPAS-268-ALN, 16- 
MER-307-ADB, 16- 
EPAS-292-ALN, 16- 
MER-303-ADB, 16- 
EPAS-343-ALN, 16- 
MER-345-ADB, 16- 
MER-366-ALN, 16- 
EPAS-403-ALN, 16- 
EPAS-405-ALN, 16- 
MER-426-AEN, 17- 
MER-Oll-AEN, 17- 
MER-014-ALN, 17 
MER-017-AEN, 17- 
MER-047-ALN, 17- 
MER-089-ALN, 17- 
MER-090-ALN, 17- 
MER-lOl-ALN, 17- 


71 




















ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






MER-152-ALN, 17- 
MER-173-AEN, 17- 
MER-186-ALN 

■ 







2017- 

0580 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Whitlow, Roberts, 
Houston & Straub, 
PEEC 

Adair County 
Explosion/Eire, 401 M. 

Coomer Road, 
Columbia, KY, 1/26/16 

N 

4/5/2017 

4/5/2017 

09/01/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0581 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECl Eorrest City 
Medium 

Self 

N 

3/14/2016 

4/3/2017 

04/28/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0582 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Phantom 

Eire works 
Companies 

Application to purchase 
consumer fireworks 

N 

04/07/2017 

04/07/2017 

4/21/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0583 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Amount of guns sales 
in state of CT yearly 
and sales in dollar 

amount 

N 

04/07/2017 

04/10/2017 

4/10/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0584 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuckRoek News 

All contracts, invoices, 
and purchase orders 
with Wintego, Magen, 
and Rayzone Group 
form 1/1/12 to present 

N 

04/07/2017 

04/07/2017 

04/18/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0585 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vermont EEE 
Violations 1/1/10/to 
present 

N 

02/14/2017 

02/14/2017 


Yes 

c 


2017- 

0586 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuekRock News 

Surveillance 
Agreement between 

N 

08/12/2015 

08/12/2015 


Yes 

c 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






ATF and Seattle City 
Eight 

■ 





■ 


2017- 

0587 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

04/08/2017 

04/10/2017 

4/10/2017 

Yes 

S 

9 

2017- 

0588 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

KXAS 

Department media 
"talking points", 
memoranda, press 
briefing notes, emails, 
and eables, on 11/0-7, 
09, relating to the Fort 
Hood, TX, shooting on 
11/5/09 

N 

08/21/2013 

04/07/2017 


No 



2017- 

0589 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Frost Brown Todd, 
EEC 

Adair County 
Explosion/Fire at 401 
M. Coomer Road, 
Columbia, KY, 1/20/10 

N 

04/04/2017 

04/06/2017 

09/01/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0590 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Currie Johnson 
and Meyers, PA 

Fire at A1 Cold Storage 
Warehouse, 100 Port 
Road, Paseagoula, MS, 
12/10/13 

N 

03/29/2017 

04/07/2017 

04/18/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0591 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEE 

N 

04/10/2017 

04/10/2017 

5/25/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0592 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Everytown for 
Gun Safety 

FFEs - Beemiller, Ine. 
d/b/a Hi-Point Firearms 
1/1/92 to present and 
Strassells Maehine, Ine. 

N 

04/10/2017 

04/10/2017 

10/13/2017 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 











[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Federal 

Correetional 

Institution 



KASDORF 



d/b/a Hi-Pint Firearms 
from 1/1/13 to present 


Self N 


Third Party 


Fire at 3309 S. 100th N 
Street, Milwaukee, WI, 
2/13/2017 


FFL Theft N 




FDC Philadelphia 



Self 


Antique Firearm N 


Roger E. Moore, N 
Timothy J. MeVeigh, 
and Richard L. Guthrie, 

Jr., for the years 1993- 
1996 (all deceased) 


Form 2 N 


1/12/2017 4/3/2017 5/11/2017 


3/28/2017 4/3/2017 4/13/2017 


3/29/2017 4/3/2017 9/18/2018 


3/18/2017 4/3/2017 


3/30/2017 4/5/2017 8/2/2019 


4/12/2017 4/12/2017 


07/29/2016 07/29/2016 08/15/2017 


FPC - Jesup 


Third Party 


4/4/2017 4/10/2017 10/11/2017 


N 03/15/2017 04/11/2017 04/18/2017 



Yes 

S 

Yes 

S 

Yes 

s 

No 

c 

Yes 

c 

Yes 

c 

Yes 

c 

Yes 

s 

Yes 

s 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 




[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Grayson County 




The Trace 



Meeting minutes from N 
meetings of the 
Northwest (Missouri) 
Interagency Team 
Response Operation 
(NITRO) task force/ 
organization's 
Established Policy 
Board, Oversight Board 
from January 1, 2014 
and April 9, 2017 


National Instant 
Criminal Background 
Checks run by FFLs 


Self N 


N 3/28/2017 4/10/2017 9/12/2019 


4/10/2017 4/10/2017 




FCI Texarkana Self/Third Parties 


FCI Hazelton 


FCI Hazelton 





4/10/2017 04/27/2017 


4/4/2017 4/10/2017 4/18/2017 


4/10/2017 5/22/2017 


4/10/2017 05/03/2017 


N 7/27/2015 4/10/2017 




Yes 

S 

Yes 

E 

Yes 

S 

Yes 

S 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0610 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Beaumont 

Self 

N 

10/19/2016 

4/10/2017 

7/29/2019 

Yes 

S 

12 

2017- 

0611 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Muslims of the 
Americas, Inc. 

Y 

12/1/2014 

4/7/2017 

04/25/2017 

No 

S 

2 

2017- 

0612 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal Satellite 
Eow 

Copy of firearm 
documentation 

N 

04/04/2017 

04/17/2017 

4/19/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0613 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MCC New York 

Ammunition 

N 

04/03/2017 

04/17/2017 

4/18/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0614 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Gilmer 

Self 

N 

03/23/2017 

04/17/2017 

4/21/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0615 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Criminal 

Investigator/Special 

Agent 

N 

03/27/2017 

03/27/2017 

4/18/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0616 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Property of the 
People 

66-HQ-1328110 

Y 

12/23/2015 

03/15/2017 

04/18/2017 

No 

s 

2 

2017- 

0617 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FPC - Jesup 

Copy of Evidence 
Video 

N 

04/10/2017 

04/18/2017 

04/21/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0618 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

AK Investigations 

Third Party 

N 

03/27/2017 

03/27/2017 

04/21/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0619 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Florenee 

None 

N 

04/06/2017 

04/13/2017 

10/19/2017 

No 

s 

11 

2017- 

0620 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Florenee 

Self 

N 

4/6/2017 

4/13/2017 

4/21/2017 

Yes 

s 

9 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0621 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 

N 

4/6/2017 

4/13/2017 

1/30/2018 

Yes 

S 

2 

2017- 

0622 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

CSATF State 
Prison at Corcoran 

Compound in Waco, 
TX, 1992 

N 

4/6/2017 

4/12/2017 

4/20/2017 

Yes 

S 

5 

2017- 

0623 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Next Hat Press 

George Rothrock, 
Keith Ritson, Alex 
"Shondor Birns, Daniel 
J. "Danny" Greene (all 
deceased) 

Y 

6/22/2016 

4/12/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0624 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Paul Kilgore 
(Deceased) 

Y 

6/7/2016 

4/12/2017 

05/10/2017 

No 

s 

2 

2017- 

0625 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Third Party/Blue 
Ribbon Certificate 

N 

04/12/2017 

04/19/2017 

4/27/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0626 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Ohio Ordnance 
Works, Inc. 

Weapon History 



4/19/2017 

04/21/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0627 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Anarchism, Anarchist 
Extremism and/or 
Anarchist Extremists 
from 2015 to present 

N 

01/22/2017 

01/23/2017 


Yes 

c 


2017- 

0628 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Tampa Bay Times 

Fire at New Salem 
Missionary Baptist 
Church, 303 North 
Oregon Avenue, 
Tampa, EE, 2/2/15 

N 

04/17/2017 

04/19/2017 

8/26/2019 

Yes 

c 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0629 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Vaeaney 

Announeement # CK- 
13-JAC-881376 
(Speeial Agent) 

N 

03/27/2017 

03/27/2017 

3/30/2018 

Yes 

S 

2 

2017- 

0630 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Butler Weihmuller 
Katz Craig, LLP 

Fire at Metropolitan 
Apartments, 320 W. 
Jones Street, Raleigh, 
NC, 3/17/17 

N 

04/19/2017 

04/20/2017 

12/13/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0631 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

12/12/2015 

04/20/2017 

6/1/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0632 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

USP Atwater 

Self 

N 

03/03/2013 

03/27/2017 


Yes 

s 

2 

2017- 

0633 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Vaeaney 

Announeement GS- 
0851-13 (Eleetrieal 
Engineer) 

N 

03/09/2017 

03/09/2017 

06/29/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0634 

Taylor 

Cameron 

Friedman Rubin 

FEE 

Inspeetion/Weapon 

History 

N 

02/27/2017 

02/27/2017 

05/09/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0635 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Wesleyan University, 
Middletown, CT, 
1990/Nioholas Burt 
Haddad 

(Deoeased)/Third Party 

N 

03/05/2017 

03/06/2017 


No 

c 


2017- 

0636 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Grossman Law 
Offiees, PC 

Fire at Belton Housing 
Authority, 748 West 

N 

04/21/2017 

04/24/2017 

8/15/2017 

Yes 

c 

6 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






Avenue H, Belton, TX, 
3/23/16 

■ 





■ 


2017- 

0637 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Arrowhead 

Correctional 

Center 

Individuals dealing 
with the Federal 
Firearms Eicensing 

N 

04/17/2017 

04/24/2017 

4/28/2017 

Yes 

S 

1 

2017- 

0638 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Criminal Investigation 

N 

04/14/2017 

04/19/2017 

5/2/2017 

Yes 

S 

9 

2017- 

0639 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

04/15/2017 

04/24/2017 

4/25/2017 

Yes 

s 

9 

n 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

4/17/2017 

4/24/2017 

09/29/2017 

Yes 

s 

2 


Ajaj 

Ahmad M. 

USP Florence 
Admax 

1993 World Trade 
Center Bombing 

N 

4/18/2017 

4/24/2017 


No 

■ 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Ohio State 
Highway Patrol 

Background 

Investigation 

N 

4/25/2017 

4/25/2017 

5/3/2017 

No 

s 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

(Contractor) 

N 

4/20/2017 

4/20/2017 

08/23/2017 

Yes 

c 

2 

n 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Fund & FitzGerald 

Self 

N 

4/20/2017 

4/25/2017 

5/4/2017 

Yes 

s 

4 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Mule Creek State 
Prison 

Firearms 

N 

4/16/2017 

4/25/2017 

7/29/2019 

Yes 

s 

12 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

RJ. Donovan State 
Prison 

Internal Revenue 
Sharing 

N 

4/12/2017 

4/20/2017 

5/1/2017 

Yes 

s 

10 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0646 












B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Terre Haute 

Danny Craig 
(Deeeased) 

N 

4/11/2017 

4/21/2017 

09/28/2017 

Yes 

S 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Stutman Eaw 

Fire at 1720 Ritter 
Drive, Daniels, WV, 
11/27/16 

N 

12/6/2016 

4/25/2017 

8/8/2018 

Yes 

c 

2 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Milan 

Self 

N 

4/18/2017 

4/25/2017 

1/17/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0650 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MeCoy, Eeavitt & 
Easkey 

Fire 

N 

04/24/2017 

04/26/2017 

4/27/2017 

Yes 

s 

8 

2017- 

0651 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

NBC Eos Angeles 

Fire at Da Vinei 
Apartments, 138 N. 
Beaudry Avenue, Eos 
Angeles, CA, 12/8/14 

N 

04/24/2017 

04/24/2017 


Yes 

c 


2017- 

0652 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of Training 
Reeords 

N 

04/26/2017 

04/27/2017 

7/24/2017 

Yes 

c 

6 

2017- 

0653 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire at Bogey Hills 
Country Club, 1120 
Country Club Road, St. 
Charles, MO, 2/16/17 

N 

04/17/2017 

04/17/2017 

5/9/2017 

Yes 

c 

3 

2017- 

0654 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Criminal 

Investigator/Speeial 

Agent 

N 

04/27/2017 

04/28/2017 

08/24/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eouis C. Powledge 
Unit 

Self 

N 

4/5/2017 

5/1/2017 

6/26/2018 

Yes 

c 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0655 












2017- 

0656 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eobman, 
Carnahan, Batt, 
Angelle & Nader 

Fire at 1012, 1016, 
1018, 1020, 1022, 
1024, 1028, and/or 
1030 Canal Street, New 
Orleans, EA, on or 
about January 26-27, 
2016 

N 

4/26/2017 

5/1/2017 

10/6/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0657 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

Y 

4/24/2017 

5/1/2017 

05/03/2017 

No 

S 

2 

2017- 

0658 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

DeVaughn James 
Injury Eawyers 

FEE (Defeetive 
Firearm) 



05/02/2017 

5/3/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0659 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 



05/02/2017 

5/4/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0660 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Herrera Firm, 
PC 

FEE 

N 

03/31/2017 

04/11/2017 

10/17/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0661 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The National 
Seeurity Arehive 

All emails reeeived by 
your ageney between 
January 20, 2017 and 
April 28, 2017, from 
any Republiean 
National Committee 
domain, emails from 
rnohq.org 

N 

4/28/2017 

4/28/2017 


Yes 

c 


2017- 

[B6- 

[B6- 


Norman Sydney 

Y 

6/21/2016 

5/2/2017 

7/13/2017 

Yes 

s 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0662 

REDACTED] 

REDACTED] 


Wexler a.k.a. Wexler or 
Norman Wexler 
(Deeeased) 

■ 





■ 


2017- 

0663 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Dr. Earry Creed Ford 
(Deeeased) 

N 

9/8/2015 

5/2/2017 

6/22/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0664 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Department of 
Correetions 

Self 

N 

8/19/2016 

5/2/2017 

08/24/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0665 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

ECl Petersburg 
Medium 

Third Party 

N 

4/24/2017 

5/2/2017 

5/4/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0666 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Arson Ineident, loeated 
at or around 801 
Hamilton, Street, 
Dalton, GA, that 
oeeurred on or about 
5/28/78 

N 

05/04/2017 

05/04/2017 

06/20/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0667 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Bristol Herald 
Courier 

Bristol Motor 
Speedway, TN 

N 

04/13/2017 

04/13/2017 

02/13/2018 

Yes 

s 

12 

2017- 

0668 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Seheer Eaw 
Group, EEP 

Fire at The Reserve at 
the Eynnwood 
Apartment, 19815 
Seriber Take Road, 
Eynnwood, WA, 
1/25/17 

N 

05/04/2017 

05/04/2017 

11/30/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0669 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Fire at Sandy Run 
Towing, 3610 Main 

N 

04/20/2017 

04/20/2017 

6/8/2017 

Yes 

c 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






Street, Columbia, SC, 
2/24/17 

■ 





■ 


2017- 

0670 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Eaw Offices 
Sweeney & 
Sheehan 

Fire at Aura a/k/a 
Aoura Night Club, 624- 
626 N. Front Street, 
Philadelphia, PA, 
11/13/14 

N 

05/03/2017 

05/03/2017 

05/12/2017 

Yes 

S 

4 

2017- 

0671 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Firearm Sales Reeeipt 

N 

05/03/2017 

05/03/2017 

05/05/2017 

Yes 

S 

4 

2017- 

0672 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCl Forrest City 
Medium 

Self 



5/3/2017 


Yes 

c 


2017- 

0673 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Marion 

Correetional 

Institution 

Weapon History 

N 

4/20/2017 

5/4/2017 

5/8/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0674 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCl Florence 

Self 

N 

5/3/2017 

5/3/2017 

7/5/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0675 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Barbuck Trust 

Weapon History 

N 

05/05/2017 

05/05/2017 

5/25/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0676 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


NAT/ATF CIS-701 
Transcripts 

N 

04/10/2017 

04/10/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0677 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCl Elkton 

Self 

N 

4/27/2017 

5/3/2017 

05/09/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0678 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

05/04/2017 

05/04/2017 

05/09/2017 

Yes 

s 

9 


83 
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Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0679 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Documentation on 
Internal Procedures for 
an Employee to 
Approve a Form 1 and 
a Form 4 

N 

05/02/2017 

05/02/2017 


Yes 

C 


2017- 

0680 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

CNA Recovery 
Department 

Fire at 10201 Main 
Street, Bothell, WA, 
7/22/16 

N 

02/13/2017 

02/14/2017 

5/16/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0681 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

05/01/2017 

05/08/2017 

09/29/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0682 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Jerry W. Wicker 
Eaw Offices 

Self 

N 

5/5/2017 

5/8/2017 

10/11/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0683 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcement# 17- 
MER-193-EFW 
(Management and 
Program Analyst), 
GS13 

N 

04/04/2017 

04/04/2017 

1/23/2018 

Yes 

c 

6 

2017- 

0684 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Federal Medical 
Center Devens 

Self and ATF issued 
statement regarding UC 
Tobacco Operations 

N 

4/23/2017 

5/8/2017 

5/24/2019 

Yes 

c 

12 

2017- 

0685 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

McCoy, Eeavitt & 
Easkey 

Fire at 3361 Yellow 
Jacket Drive, N. 
Mandan, ND, 12/12/16 

N 

05/09/2017 

05/09/2017 

3/16/2018 

Yes 

c 

1 

2017- 

0686 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Stolen Firearm 

N 

04/04/2017 

04/04/2017 

10/30/2017 

Yes 

s 

4 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0687 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Fire at 700 N. 
Manhattan Avenue, 
Manhattan, KS, 3/2/17 

N 

05/08/2017 

05/08/2017 

06/06/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0688 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

5/1/2017 

5/8/2017 

8/15/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0689 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

USP Coleman 11 

Self/Third party 

N 

5/8/2017 

5/8/2017 

5/25/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0690 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

DBA BP Firearms 

Weapon History 

N 

5/8/2017 

5/8/2017 

07/28/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0691 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

ABC News 

Third Party 

N 

11/25/2015 

5/8/2017 

6/22/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0692 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

5/10/2017 

5/10/2017 

8/9/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0693 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCl Gilmer 

Self 

N 

5/2/2017 

5/9/2017 

10/25/2018 

Yes 

s 

12 

2017- 

0694 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

5/3/2017 

5/9/2017 

08/23/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0695 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Eaw Center to 
Prevent Gun 
Violence 

ATE's involvement in 
background checks on 
gun sales from January 
1, 1998 to present. 

N 

5/1/2017 

5/9/2017 


No 



2017- 

0696 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Albert C. Tocco 
(Deceased) 

Y 

5/25/2015 

5/9/2017 

06/30/2017 

Yes 

s 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0697 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Scheer Eaw Group 

Fire at 10201 Main 
Street, Bothell, WA, 
7/22/16 

N 

09/26/2016 

09/26/2016 

5/16/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0698 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of FEE 

N 

5/15/2017 

5/15/2017 

7/11/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0699 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

5/8/2017 

5/15/2017 

05/25/2017 

Yes 

s 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Unified 

Investigations & 
Seienees, Ine. 

Fire at 10201 Main 
Street, Bothell, WA, 
7/22/16 

N 

09/01/2016 

09/01/2016 

5/16/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Norfield 
Assoeiates, Ine. 

Fire at Albion Soeial 
Club, 42 Main Street, 
Albion, RI, 2/12/17 

N 

05/15/2017 

05/15/2017 

12/11/2017 

No 

s 

2 

H 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Hazelton 

Self/Third Party 

N 

5/8/2017 

5/9/2017 

5/23/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Investigative Analyst 

N 

05/15/2017 

05/15/2017 

5/17/2017 

Yes 

s 

9 

y 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kem Valley State 
Prison 

Information on Hell's 
Angel Chapter 5 and 
Operation Weleome 
from 1999-2004 

N 

5/5/2017 

5/15/2017 

9/5/2019 

Yes 

c 

12 

H 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

5/1/2017 

5/8/2017 

6/5/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

CSATF/State 
Prison at Coreoran 

Operation "The Jale" 

N 

4/23/2017 

5/11/2017 


Yes 

s 

3 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0706 













[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Tampa Bay Times 

Copies of FEE 
Inventory Theft/Eoss 
Reports (3310.11) 

N 

04/05/2017 

04/06/2017 

5/17/2017 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Florence 
Admax 

Federal Firearms 
Regulations Referenee 
Guide 

N 

5/4/2017 

5/15/2017 

6/22/2017 

Yes 

S 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Progress Times 

Third Party 

N 

5/12/2017 

5/12/2017 

5/17/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0710 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eevine Sullivan 
Koeh & Schulz, 
EEP 

Third Party 

N 

11/27/2015 

5/17/2017 

8/17/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0711 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

05/16/2017 

05/16/2017 

05/17/2017 

No 

s 

12 

2017- 

0712 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

City of Thibodaux 
Police Department 

Eist of firearms, 
suppressors, and 
destructive devices 

N 

03/22/2017 

05/17/2017 

10/20/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0713 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Stolen Firearm Report 

N 

5/19/2017 

5/19/2017 


No 

s 

9 

2017- 

0714 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


None 

N 

05/05/2017 

05/11/2017 

10/19/2017 

No 

s 

11 

2017- 

0715 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

05/17/2017 

05/17/2017 

1/17/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

Jackson 

Harry 

Fort Dix 

Self 

N 

05/11/2017 

05/17/2017 

7/29/2019 

Yes 

c 

12 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0716 












2017- 

0717 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of FEE 

N 

05/17/2017 

05/17/2017 

7/28/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0718 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vaeaney 
Announeement - 
Speeial Agent 

N 

05/18/2017 

05/18/2017 

11/28/2017 

Yes 

C 

2 

2017- 

0719 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

SER International 
Corporation (SER) 

Copy of permits, permit 
status, explosives 
handling areas, and 
stored explosives, 
1/1/06-present 

N 

05/15/2017 

05/15/2017 

06/08/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0720 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Biometries, visual 
opties, audible 
eommunieation deviees 
and teehnology used to 
eolleet internal data to 
investigative researeh, 
monitor or eonduct 
speeial study of 
individuals. 

N 

05/19/2017 

05/19/2017 

5/24/2017 

Yes 

S 

4 

2017- 

0721 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Eaw Offiees 
of Bruee E. 
Baldinger, EEC 

Fire at Veterans 
Industrial Park, 152 
Route 206, 
Hillsborough, NJ, 
2/11/16 

N 

05/19/2017 

05/19/2017 

6/15/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

[B6- 

[B6- 


Supervisory Criminal 

N 

05/18/2017 

05/18/2017 

6/10/2019 

Yes 

c 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0722 

REDACTED] 

REDACTED] 


Investigator (ASAC) 
17-MER-260-ALN 

■ 





■ 


2017- 

0723 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

A1 Jazeera English 

Eist of EEEs, dealers, 
manufacturers, 
importers, collectors, 
and pawnbrokers - that 
were revoked, denied 
renewal application, 
pending out of 
business, or out of 
business by NEC, 2015 
- 2016 fiscal years and 
Cross border 
trafficking. 

N 

05/22/2017 

05/22/2017 


Yes 

C 


2017- 

0724 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eirearm Registry 

N 

04/24/2017 

04/24/2017 

5/25/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0725 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


NFA Weapons 

N 

04/24/2017 

04/24/2017 

5/23/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0726 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


EFE Inspection 

N 

4/25/2017 

5/22/2017 

7/3/2019 

Yes 

c 

2 

2017- 

0727 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

05/20/2017 

05/22/2017 

5/25/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0728 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECl Elkton 

Self 

N 

5/11/2017 

5/22/2017 

5/25/2017 

Yes 

s 

10 

2017- 

[B6- 

[B6- 


Self 

N 

05/23/2017 

05/23/2017 


Yes 

c 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0729 

REDACTED] 

REDACTED] 










2017- 

0730 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MarksGray 

Eire at the New Berlin 
Road Baptist Chureh, 
2351 New Berlin Road, 
Jaeksonville, EE, 
3/1/12 

N 

03/16/2017 

03/16/2017 

3/27/2018 

Yes 

C 

2 

2017- 

0731 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Murray, Morin & 
Herman, PA 

EEE 



02/15/2017 

10/31/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0732 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vaeaney 

Announeements 17- 
MER-015-EEWand 
15-DEU-360-Central 



02/15/2017 


Yes 

c 


2017- 

0733 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

Y 

3/14/2016 

5/18/2017 

07/28/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0734 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


EEE Applieation 

N 

02/16/2017 

02/16/2017 

10/27/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0735 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Crew Janei, EEP 

Third Party 

N 

02/15/2017 

02/16/2017 

05/25/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0736 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Treasure Coast 
Newpapers 

St. Eueie Gun Sales 
Ine., loeated at 492 NW 
CONCOURSE 
PEACE, PORT ST. 
EUCIE, EE 34986. 

N 

05/24/2017 

05/24/2017 

06/13/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Apartment Eire, 3800 
San Pablo Avenue, 

N 

05/25/2017 

05/25/2017 

9/19/2017 

Yes 

c 

3 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0737 




Emeryville, CA, 
5/13/17 

■ 





■ 


2017- 

0738 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Inewsource 

National Tracing 
Center's internal 
completion codes for 
law enforcement 
weapons, E-Trace 
matches of current or 
former law 

enforcement weapons. 
Total number of 
weapons traced back to 
former law 
enforcement 
ownership, annually 
from 2000 to the 
present. Copies of any 
and all communication 
notifying law 
enforcement when their 
current or former 
weapons have entered 
or been involved in an 
E-Trace, and Copies of 
policies and guidance 
dictating how the 
agency handles law 
enforcement weapons 

N 

03/23/2017 

03/23/2017 

5/24/2019 

Yes 

C 

12 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






in E-Trace 








2017- 

0739 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

05/23/2017 

05/23/2017 

8/15/2017 

Yes 

C 

2 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

04/12/2017 

04/12/2017 

08/24/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Arson at 020 Eeeward 
Court, West, Oshkosh, 
Wl, 11/0/15 

N 

05/24/2017 

05/24/2017 


Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Hunton & 
Williams 

Eire at 151 River Park 
Eane, Great Palls, VA, 
11/10/15 

N 

03/24/2017 

03/24/2017 

12/7/2018 

Yes 

c 

12 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Black Vault 

Copy of the HRPD 
training DVD for ATF 
Special Agents 

N 

05/20/2017 

05/30/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Black Vault 

Copy of any/all 
manuals, pamphlets, 
instruction booklets, 
etc., that are used to 
access and use the N- 
FORCE database 
system. 

N 

05/20/2017 

05/30/2017 


Yes 

c 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Slattery Petersen, 
PEEC 

Fire at 3085 E. 
Derringer Way, Gilbert, 
AZ, 1/22/15 

N 

05/23/2017 

05/24/2017 

00/30/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuckRock News 

Itemized list of 
products and services 

N 

01/08/2010 

01/08/2010 

05/30/2017 

Yes 

s 

11 
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Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 







[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


MuckRock News 


Cozen O'Connor 




provided to the ATF by 
Harris Corporation 
under the 2014 contraet 
Procurement ID: 
DJA13AHDQG0793 


Itemized list of 
products and services 
provided to the ATF by 
Harris Corporation 
under the 2012 contract 
Procurement ID: 
DJA12SPO0421 


Fire at Albion Social 
Club, 42 Main Street, 
Albion, RI, 2/12/17 


Self 


Merle Zelder 
(Deceased) 


Self 


SPC Timothy D. 
Squires (Deceased) 


RainKing Sales Contact Information for N 
Intelligence Employees within ATF 



12/09/2015 12/09/2015 6/21/2017 







05/24/2017 05/24/2017 12/11/2017 


05/24/2017 05/24/2017 06/02/2017 


05/22/2017 05/22/2017 06/02/2017 


5/24/2017 5/24/2017 5/31/2017 


3/31/2017 5/24/2017 09/12/2017 


05/30/2017 05/30/2017 6/13/2017 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 





Realized 









2017- 

0754 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


SPC Timothy D. 
Squires (Deceased) 

N 

3/27/2017 

5/24/2017 

7/17/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0755 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Home Explosion at 
4771 Trenton Court, 
Eong Grove, IL, 
4/25/14 

N 

05/30/2017 

05/30/2017 

5/30/2019 

Yes 

c 

6 

2017- 

0756 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECl Memphis 

Self 

N 

5/19/2017 

5/31/2017 

9/18/2019 

Yes 

c 

12 

2017- 

0757 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Permission to reprint 
images contained in 
ATP Publications 

N 

03/30/2017 

03/30/2017 

05/31/2017 

No 

s 

12 

2017- 

0758 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Goodman 
MeGuffey EEP 

Eire at Ocho Rios 
Villas Apartments, 1 
Green Gate Court, 
Savannah, GA, 
May/June 2015 

N 

5/18/2017 

5/31/2017 

06/14/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0759 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

United States 
Penitentiary 
McCreary 

Self 

Y 

11/11/2015 

06/01/2017 

6/1/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0760 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

CA Correctional 
Institution 

Acquisition and 
Disposition Records 
and Pirearms Record 
and Pederal Porm 4473 

N 

05/23/2017 

5/28/2017 

6/13/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

PCI McDowell 

Self 

N 

4/28/2015 

5/31/2017 

09/12/2017 

Yes 

s 

3 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0761 












2017- 

0762 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

American Bridge 
21st Century 

Eist of Presidential 
Appointed Positions 
within the ATF filled 
since 1/20/17 

N 

05/31/2017 

05/31/2017 

06/13/2017 

Yes 

S 

1 

2017- 

0763 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Barrasso Usdin 
Kupperman 
Freeman & Sarver, 
EEC 

Fire at 4310 Florida 
Avenue, Kenner, EA, 
9/5/16 

N 

06/01/2017 

06/01/2017 

09/21/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0764 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

USP Canaan 

Self, Third party 



5/31/2017 


Yes 

s 

3 

2017- 

0765 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Cozen O'Connor 

Fire at Federal Way, 
2020 S. 320th Street, 
Federal Way, WA, 
5/21/17 

N 

06/01/2017 

06/02/2017 

9/18/2018 

Yes 

s 

6 

2017- 

0766 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Consigny Eaw 
Firm, SC 

Fire at the VFW, 100 
block of E. Eakeside 
Street, Madison, WI, 
9/12/15 

N 

11/10/2015 

11/10/2015 

06/02/2017 

No 

s 

6 

2017- 

0767 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self/Firearm Registry 

N 

06/02/2017 

06/02/2017 

6/19/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0768 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Failure to pass security 
clearance 



06/02/2017 

6/2/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0769 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCl - McKean 

Self 



06/02/2017 

06/06/2017 

Yes 

s 

4 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0770 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Baker Sterchi 
Cowden & Rice, 
EEC 

David Jerome Banks 
(Deceased) 

N 

05/31/2017 

05/31/2017 

1/4/2018 

Yes 

S 

11 

2017- 

0771 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Baker Sterchi 
Cowden & Rice, 
EEC 

None 

N 

05/31/2017 

05/31/2017 

10/19/2017 

No 

S 

11 

2017- 

0772 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eist of every 
construction project 
completed with your 
agency in the last 20 
years (1997-2017), 
name of contractor, and 
the amount of money 
spent 

N 

05/27/2017 

05/31/2017 

6/5/2017 

Yes 

s 

5 

2017- 

0773 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

UPC Insurance 

Fire at Albion Social 
Club, 42 Main Street, 
Eincoln, RI, 2/12/17 

N 

06/05/2017 

06/05/2017 

12/4/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0774 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

One Commerce 
Square 

Iron Order Motorcycle 
Club at Anna's Bar-B- 
Q Pit, Sinking Spring, 
PA, 6/19/15 

N 

5/31/2017 

6/5/2017 

07/06/2017 

Yes 

c 

4 

2017- 

0775 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

5/26/2017 

6/5/2017 

9/19/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0776 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

06/05/2017 

06/05/2017 


Yes 

c 


2017- 

[B6- 

[B6- 


Self 

N 

03/28/2017 

03/28/2017 

8/3/2017 

Yes 

c 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0777 

REDACTED] 

REDACTED] 



■ 







2017- 

0778 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Grotefeld, 
Hoffmann, 
Schleiter, Gordon, 
Ochoa & Evinger, 
EEP 

Fire at 1705 and 1725 
2nd Avenue, SW, 
Minot, ND, 12/5/13 

N 

05/11/2017 

05/12/2017 

8/29/2018 

Yes 

C 

2 

2017- 

0779 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

McCoy, Eeavitt, 
Easkey, EEC 

Fire at Fitzgerald 
Ranch, 5540a County 
Road 382, Chromo, 
CO, 11/14/15 

N 

05/30/2017 

05/30/2017 

08/02/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0780 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Bartimus 

Erickleton 

Robertson 

Explosion at Eake City 
Army Ammunition 
Plant, Independence, 
MO, 4/11/17 

N 

05/17/2017 

05/18/2017 

0/28/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0781 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 



05/18/2017 

00/13/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0782 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Baekground 

Investigation 



05/18/2017 

09/21/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0783 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 



05/18/2017 

00/20/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0784 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Riehardson 
Firm 

Copies of Form 4473s 

N 

05/19/2017 

05/19/2017 

00/07/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0785 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Rexniek & Eouis, 
PC 

Fire at 711 Cesar 
Chavez Boulevard, 
Calexieo, CA, 0/20/10 

N 

00/00/2017 

00/07/2017 

0/18/2018 

Yes 

c 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0786 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 



06/07/2017 

09/29/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0787 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Case Forensics 

Fire at 5800 198th 
Street, SW, Eynnwood, 
WA, 1/25/17 



06/07/2017 

11/30/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0788 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEES 



06/07/2017 

6/9/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0789 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Hears! Television 
Inc. 

Aaron Hernandez 
(Deceased) 

N 

04/25/2017 

04/25/2017 

12/11/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0790 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

National Shooting 
Sports Foundation, 
Inc. 

Number of Type 3 
FFEs in each state in 
2010-2016 and the 
number of suppressors 
registered in each state 
for 2010-2016 

N 

05/04/2017 

05/04/2017 


Yes 

c 


2017- 

0791 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Jardine, Eogan & 
O'Brien 

Deerwood, MN, 
Explosive Incident, 
9/14/12 



03/15/2017 

10/30/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0792 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FOIA Fogs 2009 - 
Present 



03/10/2017 


Yes 

s 


2017- 

0793 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

06/08/2017 

06/08/2017 

6/15/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0794 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kutztown 
University of PA 

Number of FTE Eaw 
Enforcement Officers 
(EEO) positions in 

N 

04/25/2017 

04/25/2017 

6/30/2017 

Yes 

c 

1 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






ATP 








2017- 

0795 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

O.G. Alvarez & 
Associates, PC 

Explosion at Energetic 
Materials and Products, 
Inc.,1500 Brandi Pane, 
Round Rock, TX, 
2/3/17 

N 

06/08/2017 

06/08/2017 

6/9/2017 

Yes 

C 

9 

2017- 

0796 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Energetic 
Materials & 
Products, Inc. 

Explosion at Energetic 
Materials and Products, 
Inc.,1500 Brandi Pane, 
Round Rock, TX, 
2/3/17 

N 

06/07/2017 

06/07/2017 

6/9/2017 

Yes 

S 

9 

2017- 

0797 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

06/09/2017 

06/09/2017 

2/5/2018 

Yes 

S 

4 

2017- 

0798 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuckRock News 

the last two reports on 
data mining submitted 
by the Department of 
Justice 

Y 

07/15/2016 

03/15/2017 

6/12/2017 

Yes 

s 

1 

2017- 

0799 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuckRock News 

Guides, reports, or 
histories that show 
patches, badges, 
medals, and other 
insignia worn by 
members of the ATP 

N 

03/22/2017 

03/23/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuckRock News 

Copy of all Vaughn 
Indexes prepared from 
1/1/10 to Present 

N 

11/15/2016 

11/15/2016 

7/26/2018 

Yes 

s 

12 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Braff, Harris, 
Sukoneck & 
Maloof 

Fire at Veterans 
Industrial Park, 152 
Route 200, 
Hillsborough, NJ, 
2/11/10 

N 

00/09/2017 

00/09/2017 

8/29/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Chieano Movement 

Y 

9/10/2015 

0/9/2017 

08/15/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Public Defenders 
Serviee for DC 

Firearm Registry 

N 

00/13/2017 

00/13/2017 

0/23/2017 

Yes 

s 

12 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Chieano Movement 

Y 

9/10/2015 

0/9/2017 

07/20/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Criminal Investigation 

N 

00/12/2017 

00/12/2017 

0/20/2017 

Yes 

s 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Chieano Movement 

Y 

9/10/2015 

0/9/2017 

08/25/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FOIA Fogs 2010 - 
Present 

N 

00/12/2017 

00/12/2017 


Yes 

s 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Offiees of 
Anton Eebedev 

Crime statisties 

N 

0/8/2017 

0/8/2017 

0/14/2017 

Yes 

s 

10 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

PreTrial Detention 
Center 

Third Party 

N 

5/23/2017 

0/5/2017 

0/25/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0810 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


ATE's work foree table 
lists for fiseal year 
2010 

N 

0/0/2017 

0/0/2017 


Yes 

c 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0811 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Gilmer 

Police Reports 

N 

5/28/2017 

6/8/2017 

6/16/2017 

Yes 

C 

5 

2017- 

0812 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Tallahassee 

Self 

N 

6/5/2017 

6/12/2017 

6/25/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0813 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Butler Weihmuller 
Katz Craig, EEP 

Fire/Explosion at 6605- 
6681 NW 17th Avenue, 
Fort Eauderdale, EE, 
1/18/17 



04/25/2017 

06/30/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0814 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Innoeence Projeet 
of Minnesota 

Third Party, stolen 
firearm 

N 

6/5/2017 

6/12/2017 

6/16/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0815 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

6/5/2017 

6/12/2017 

6/16/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0816 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


None 



06/13/2017 

10/18/2017 

No 

s 

11 

2017- 

0817 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire at the Holly Hall 
Apartment Complex, 
1900 Pineford Drive, 
Middletown, PA, 
4/3/16 

N 

06/13/2017 

06/13/2017 


Yes 

s 


2017- 

0818 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Marion 

Self 



6/14/2017 

10/18/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0819 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 



06/12/2017 

8/24/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

[B6- 

[B6- 

Kem Valley State 

Hell's Angels 



6/12/2017 

9/5/2019 

No 

s 

12 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consul- 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 


0820 

REDACTED] 

REDACTED] 

Prison 

Motoreyele Club, Port 
Des Basques Eranee, 
Philadelphia Navy 
Shipyard, Somerset 
England, Grand Beaeh 
South Afriea, Impertay 
Indonesia, Danei 
Maslach Germany, 
Shanghai China, 
Glouehestashire 
England, Shepard AFB 
Texas 

2017- 

0822 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

2017- 

0823 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Columbia 

University 

None 

2017- 

0824 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Columbia 

University 

Publie Comments 

2017- 

0825 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FEE 

2017- 

0826 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Stutman Eaw 

Fire at 601 Wakefield 
Avenue, Henderson, 
NC, 5/29/17 

2017- 

0827 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

National Eirearms 
Aet Trade & 

Forms 1, 3, and 4 (Part 
Two) 


102 


Date of 
Request 


Date 

Completed 


Response Disposition 

Pending Track Reason(s) 


Date 
Initially 
Rec’d by 
ATF 









N 

06/08/2017 

06/09/2017 

06/22/2017 

Yes 

S 

9 



06/08/2017 

10/19/2017 

No 

S 

11 



06/08/2017 


Yes 

C 


N 

06/15/2017 

06/15/2017 


Yes 

C 


N 

06/15/2017 

06/15/2017 

07/06/2017 

Yes 

C 

3 



06/16/2017 

06/30/2017 

Yes 

s 

1 





















































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 



2017- 

0828 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0829 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0830 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0831 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0832 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0833 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0834 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Collectors 

Association 

(NFATCA) 


American 




Central Mississippi 
Correctional 
Facility 720 



Loudon County 
Jail 


2017- 

[BO- 

[BO- 

0835 

REDACTED] 

REDACTED] 

2017- 

[B6- 

[B6- 



Report on Firearms 
Commerce in U.S. 
1980-2010 


Self 


Trace Information 


where certain firearms 
were purchased 


Self 


Correspondence 
to/from Managerial 
Personnel 3/1/17 - 
6/6/17 


Robert LaVoy Finicum 
(Deceased) 


Fire at 10201 Main 
Street, Bothell, WA, 
7/22/16 


Background 


N 05/26/2017 05/26/2017 



N 06/16/2017 06/16/2017 6/20/2017 


N 5/31/2017 6/15/2017 8/1/2017 


N 6/14/2017 6/15/2017 06/20/2017 


N 04/18/2017 06/15/2017 06/23/2017 


N 06/14/2017 06/15/2017 8/2/2019 


N 06/14/2017 06/15/2017 7/27/2017 


N 06/16/2017 06/16/2017 12/22/2017 


N 06/14/2017 06/14/2017 12/11/2017 


Yes 

C 

Yes 

S 

Yes 

S 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

c 

Yes 

c 










103 


























































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0836 

REDACTED] 

REDACTED] 


Investigation 








2017- 

0837 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Tyler James Johnson 
(Deceased) 

N 

06/13/2017 

06/13/2017 

7/27/2017 

Yes 

C 

4 

2017- 

0838 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

5/30/2017 

6/19/2017 

10/20/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0839 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal 

Correetional 

Institution 

Self 

N 

5/30/2017 

6/19/2017 

06/22/2017 

Yes 

S 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Green River 
Correetional 
Complex 

Trace Information 

N 

6/5/2017 

6/19/2017 

06/22/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Reassignment/Transfer 

any 

Adverse/Disciplinary 

Actions 

N 

06/19/2017 

06/19/2017 

9/12/2019 

Yes 

s 

6 

ffl 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Case brief of court case 

N 

6/19/2017 

6/19/2017 

6/26/2017 

Yes 

s 

12 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Woodhouse Roden 
Nethercott, EEC 

Fire at Grand Teton 
Eodge Company, 
Colter Bay Village, 
Moran, WY, 7/31/15 

N 

6/6/2017 

6/20/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal 

Correctional 

Complex 

Self 

N 

6/10/2017 

6/20/2017 

4/11/2019 

Yes 

c 

12 

2017- 

[B6- 

[B6- 

Taylor 

Trace Information 

N 

6/14/2017 

6/20/2017 

06/22/2017 

Yes 

s 

3 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0845 

REDACTED] 

REDACTED] 

Correctional 
Institution Annex 


■ 





■ 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECl Safford 

Complaint related to 
investigation 

N 

0/13/2017 

0/20/2017 

0/23/2017 

Yes 

S 

12 

9 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eorbes 

Third Party 1/1/12 to 
the present 

N 

00/19/2017 

00/19/2017 


Yes 

c 


o 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECI Fort Dix 

Self 

Y 

4/15/2017 

0/19/2017 

7/11/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Bracamontes & 
Vlasak 

Fire at 1315 31st 
Avenue, Oakland, CA 
12/2/10 

N 

0/20/2017 

0/21/2017 

7/14/2017 

Yes 

c 

3 

2017- 

0850 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Orie & Zivic 

Fire at Vicino's 
Restaurant, 4010 
Allegheny River 
Boulevard, Verona 
Allegheny County, PA 
3/20/2010 

N 

0/21/2017 

0/21/2017 


No 

c 


2017- 

0851 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Requester's NFA 
Weapons 

N 

0/15/2017 

0/21/2017 

10/4/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0852 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Sugarman, Rogers, 
Barshak & Cohen, 

P.C. 

Usaamah Abdullah 
Rahim (Deceased) 

N 

0/10/2017 

0/21/2017 

00/23/2017 

Yes 

s 

10 

2017- 

0853 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Trace Information 

N 

00/23/2017 

00/20/2017 

0/27/2017 

Yes 

s 

3 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0854 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Energetic 
Materials & 
Products, Inc. 

Explosion at Energetic 
Materials & Products, 
Inc., 1500 Brandi Eane, 
Round Rock, TX, 
2/3/17 - 6/7/17 

N 

6/25/2017 

6/26/2017 


Yes 

S 


2017- 

0855 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Riddle & Brantley, 
EEP 

Fire at 3706 Old 
Wilson Road, Rocky 
Mount, NC, 6/8/17 

N 

06/23/2017 

06/23/2017 

10/27/2017 

Yes 

S 

4 

2017- 

0857 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

6/20/2017 

6/20/2017 

12/3/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0858 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Federal 

Correctional 

Institution 

Third Party 

N 

3/8/2017 

6/21/2017 


Yes 

c 


2017- 

0859 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Wilson, Elser, 
Moskowitz, 
Edelman & Dicker 
EEP 

Fire at 555 7th Circle, 
Marengo, IE, 6/11/17 

N 

06/21/2017 

06/26/2017 

7/12/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0860 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Firearm Registry 

N 

6/26/2017 

6/27/2017 

7/27/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0861 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 

N 

6/6/2017 

6/16/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0862 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

USP Victorville 

Self 

N 

5/29/2017 

6/16/2017 

12/11/2017 

Yes 

c 

3 

2017- 

0863 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

6/6/2015 

6/16/2017 

07/21/2017 

Yes 

s 

9 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0864 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Trace Information 

N 

6/27/2016 

6/27/2016 

6/28/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0865 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

University of 
Wisconsin 

Form 4473 and the 
number of National 
Firearms Act firearms 
processed by week and 
by state. 

N 

6/28/2016 

6/28/2016 

07/28/2017 

Yes 

S 

1 

2017- 

0866 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

RE Redmann Eaw 

Residential explosion. 
New Orleans, EA 
7/10/16 

N 

6/16/2017 

6/16/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

1 

2017- 

0867 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Atlanta 

Self 

N 

4/26/2017 

6/9/2017 

10/19/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0868 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

Y 

4/27/2017 

6/16/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0869 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

4/27/2017 

6/16/2017 

08/01/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0870 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Jang & Associates, 
EEP 

Fire at 317 Fester 
Avenue, Oakland, CA 
on 10/31/16 

N 

6/20/2017 

6/26/2017 

6/29/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0871 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Jang & Associates, 
EEP 

Fire at 3800 San Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA on 7/6/16 

N 

6/20/2017 

6/26/2017 

6/29/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0872 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Danburg 

Self 

N 

6/13/2017 

6/27/2017 

7/30/2019 

Yes 

c 

12 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0873 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Allenwood 

Self 

N 

6/25/2017 

6/26/2017 


Yes 

C 


2017- 

0874 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Bennettsville 

Self 



6/26/2017 

07/06/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0875 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Judicial Watch 

Unelassified/for 
Offieial use Only or 
"FOUO or Sensitive 
but Unclassified or 
"SBU from September 
2015 to June 2017 

N 

6/16/2017 

6/26/2017 


No 

c 


2017- 

0876 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Wisconsin State 
Public Defender 

Third Party 

N 

6/9/2017 

6/26/2017 

7/3/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0877 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


"Ghost Ship" fire, 
Oakland, CA 10/31/16 

N 

4/6/2017 

4/6/2017 

6/29/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0878 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Idaho State 
Correctional 
Institution/Medical 
Annex 

Self 



6/26/2017 

07/06/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0879 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Fund & FitzGerald 

Riehard W. Walsh 
(Deeeased), Intervale 
Gang aka Intervale 
Posse aka Intervale in 
Boston, MA 

N 

6/22/2017 

6/28/2017 

7/27/2017 

Yes 

c 

3 

2017- 

0880 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Reeords/Investigations 
pertaining to 1104 

N 

6/23/2017 

6/28/2017 

4/10/2018 

Yes 

s 

4 
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From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 



2017- 

0881 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0882 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0883 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0884 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0885 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0886 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0887 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0888 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

2017- 

0889 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Defense 
Consulting Ine 


Defense 
Consulting Ine 




Dakota Sileneer 



Zurieh Ameriean 
Insuranee 



Queen Street, 
Southington, CT, 1978- 
Present 


Weapon History 


Weapon History 


FOIA Logs 2016 


San Franeiseo Building 
Inspeetion Commission 
(1999-12-31-2004 and 
1-1-2005-Present) 


FFL List 1975-2016 


Firearms data 2008- 
2016 


Fire at Capital 
Trueking and 
Equipment, 2/19/15 


Explanation of prison N 
eonditions 


Baekground 

Investigation/ 





3/6/2017 08/23/2017 


3/8/2017 8/10/2017 


1/1/2017 1/1/2017 


12/13/2014 6/30/2017 07/28/2017 


1/2/2017 1/2/2017 10/06/2017 


2/15/2017 2/15/2017 7/3/2017 


2/17/2017 7/5/2017 



5/22/2017 7/3/2017 7/6/2017 


2/10/2017 09/14/2017 



Yes 

S 

Yes 

c 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

c 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






Polygraph 








2017- 

0890 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

7/3/2017 

7/3/2017 

7/12/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0891 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

6/10/2017 

7/3/2017 

1/30/2018 

Yes 

S 

4 

2017- 

0892 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Criminal investigation 

N 

6/27/2017 

7/3/2017 

10/2/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0893 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Green River 
Correctional 
Complex 

Trace Information 

N 

6/5/2017 

7/3/2017 

07/28/2017 

No 

s 

3 

2017- 

0894 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

4/18/2014 

7/3/2017 

7/28/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0895 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Removal from Hiring 
Process 

N 

1/9/2017 

1/9/2017 

10/17/2018 

Yes 

s 

2 

2017- 

0896 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Office of 
Brian W. Hurd 

Third Party 

N 

1/10/2017 

1/10/2017 

07/12/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0897 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

REl Insurance 
Corporation 

Eire at 4520-4530 
Annapolis Rd., 
Baltimore, MD, 
10/4/2016 (Adell 
Plastics, Inc.) 

N 

1/10/2017 

1/10/2017 

7/18/2017 

Yes 

c 

4 

2017- 

0898 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

1/12/2017 

1/12/2017 


Yes 

c 



no 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0899 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcement 

CK1511159AN 

N 

1/21/2017 

1/23/2017 

5/2/2018 

No 

C 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

West Tennessee 
Detention Facility 

Self 

N 

0/27/2017 

7/7/2017 

7/29/2019 

No 

S 

12 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

5/25/2017 

7/7/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Greenville 

Self 

N 

5/10/2017 

7/7/2017 

07/27/2017 

Yes 

c 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Grayson County 
Detention Center 

Self, third party 

N 

5/21/2017 

7/7/2017 

7/30/2019 

Yes 

s 

12 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP McCreary 

Self 

N 

0/20/2017 

7/7/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

3/27/2013 

7/7/2017 

09/29/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Anthony Garnet Bryant 
(Deceased) 

Y 

0/10/2010 

7/7/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

7/3/2017 

7/3/2017 

11/14/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

0/27/2017 

7/11/2017 

7/12/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self (FEE) 

N 

7/2/2017 

7/11/2017 

08/10/2017 

Yes 

s 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0910 

Shaffer 

Matthew 

Grayson County 
Detention Center 

Amendment of Records 

N 

6/24/2017 

7/11/2017 

7/18/2017 

No 

S 

3 

2017- 

0911 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MDC Eos Angeles 

Third Party 



7/11/2017 


Yes 

c 


2017- 

0912 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MDC Eos Angeles 

Third Party 

N 

6/26/2017 

7/11/2017 

7/12/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0913 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Innocence Project 
of Minnesota 

Third Party, Stolen 
Eirearm 

N 

7/3/2017 

7/11/2017 


Yes 

c 


2017- 

0914 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Office of 
Elizabeth "Booka" 
Smith, EEC 

Third Party 

N 

7/6/2017 

7/11/2017 

07/12/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0915 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Sandberg Phoenix 
& Von Gontard, 

P.C. 

Brockton's Gun Shop, 
EEC 



7/11/2017 

1/24/2018 

Yes 

s 

6 

2017- 

0916 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eulcher Hagler 
EEP 

EEE 



7/11/2017 

08/10/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0917 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 



7/7/2017 


Yes 

s 

2 

2017- 

0918 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 



7/17/2017 

7/18/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0919 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Thompson Bowie 
& Hatch EEC 

Eire at 20-24 Noyes 
Street, Portland, ME, 
11/1/2014 



7/17/2017 

12/20/2017 

Yes 

s 

2 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0920 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Safford 

Firearm Registry 

N 

7/6/2017 

7/17/2017 

7/18/2017 

Yes 

S 

12 

2017- 

0921 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The 

Democrat/Havanna 

Print 

FEE 

N 

07/07/2017 

07/17/2017 


No 

c 


2017- 

0922 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Florence 
Admax 

Self 

N 

6/16/2017 

6/16/2017 

7/28/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0923 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Manchester, 
QTR Eaural-A 

Self 

N 

6/21/2017 

7/12/2017 


Yes 

c 


2017- 

0924 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

TIC Security, EEC 

Contracts 

N 

07/10/2017 

07/10/2017 

9/28/2018 

Yes 

s 

6 

2017- 

0925 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Victorville 

Self 

N 

7/5/2017 

7/14/2017 

11/16/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

0926 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Robert V. Eye 
Eaw Office, E.L.C. 

Third Party 

N 

7/7/2017 

7/14/2017 


No 

■ 


2017- 

0927 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Beaumont 

Self, Third Party 

N 

7/12/2017 

7/18/2017 

8/12/2019 

Yes 

s 

2 

2017- 

0928 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

Y 

12/31/2012 

7/18/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0929 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

K&E Gates EEP 

Self/Business 

N 

7/14/2017 

7/18/2017 

8/10/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0930 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Boutin Jones, Inc. 

Third Party 

N 

7/20/2017 

7/20/2017 

8/2/2017 

Yes 

s 

9 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0931 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Idaho State 
Correctional 
Institution/Medical 
Annex 

Trace Information 

N 

7/13/2017 

7/19/2017 

7/26/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0932 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

05/24/2017 

07/21/2017 

09/29/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0933 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

3/29/2017 

7/17/2017 

8/10/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0934 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

National Firearms 
Act Trade & 
Collectors 
Association 
(NFATCA) 

Forms 1, 3, and 4 
received and processed 
since 7/13/16 

N 

06/14/2017 

07/24/2017 

08/24/2017 

Yes 

s 

1 

2017- 

0935 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Petersburg 
Medium 

Self 

N 

6/20/2017 

7/25/2017 

7/28/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0936 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Bobby Joe Keesee 
(Deceased) 

Y 

7/25/2017 

7/25/2017 

08/10/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0937 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Bobby Fee Bowens 
(Deceased) 

N 

2/25/2016 

7/25/2017 

1/3/2018 

Yes 

s 

2 

2017- 

0938 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Arthur Dale Derrick 
(Deceased) 

Y 

7/27/2016 

7/25/2017 

07/28/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0939 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Propane Explosion at 
Pine Ridge Sioux 
Indian Reservation, SD 

N 

11/4/2016 

7/25/2017 

09/07/2017 

Yes 

s 

11 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






on 10/6/16 









[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Propane Explosion at 
Pine Ridge Sioux 
Indian Reservation, SD, 
10/6/16 

Y 

11/4/2016 

7/25/2017 

08/24/2017 

Yes 

S 

2 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

07/26/2017 

07/27/2017 

08/01/2017 

No 

S 

3 

s 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

07/25/2017 

07/27/2017 

08/01/2017 

No 

s 

3 

1 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Copy of and 
determination letters 
that eontain the terms, 
silencer, index mark or 
tool mark 1/1/00 - 
present 

N 

07/24/2017 

07/24/2017 

8/11/2017 

Yes 

s 

9 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Sandberg, Phoenix 
and Von Gontard, 
PC 

Eire at Somerset 
Village Apartments, 
6000 Raytown Road, 
Raytown, MO, 2/7/16 

N 

10/06/2016 

10/06/2016 

09/26/2017 

Yes 

s 

2 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Cellphone Store 
Robbery, 164 Northern 
Boulevard, Great Neck, 
NY, 1/6/16 

N 

07/14/2017 

07/14/2017 

8/14/2017 

Yes 

s 

4 

s 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Self 

N 

07/27/2017 

07/27/2017 


Yes 

c 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eucid Media 

Homicides of William 
Mueller, Nancy 
Mueller, and Sara 
Powell 

N 

07/27/2017 

07/27/2017 

9/12/2019 

Yes 

S 

6 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal 
Correctional 
Institution - 
Seagoville 

Self 

Y 

10/31/2016 

07/28/2017 

08/24/2017 

Yes 

S 

2 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

McGreal Forensic 
Engineers PC 

Fire/Explosion 10 
South 652 Hyacinth 
Drive, Willowbrook, 
IE, 1/1/11-1/1/13/Third 
Party 

N 

07/26/2017 

07/26/2017 


Yes 

c 

2 

2017- 

0950 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

WPTV 

NewsChannel 5 

St. Eucie Gun Sales 
Inc., 492 NW 
Concourse Place, Port 
St. Lucie, EL 

N 

07/26/2017 

07/26/2017 

08/03/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0951 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Criminal Investigator 

N 

07/28/2017 

07/28/2017 


No 

c 


2017- 

0952 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

WPBF 

St. Lucie Gun Sales 
Inc., 492 NW 
Concourse Place, Port 
St. Lucie, EL 

N 

07/26/2017 

07/26/2017 

08/03/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0953 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

WPBF 

None 

N 

07/26/2015 

07/26/2015 

10/18/2017 

No 

s 

11 

2017- 

[B6- 

[B6- 

Farmers Insurance 

House Explosion, 1109 

N 

07/26/2017 

07/26/2017 

10/26/2017 

Yes 

s 

3 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0954 

REDACTED] 

REDACTED] 


Prospect Avenue, St. 
Josephs, MO, 7/4/17 

■ 





■ 


2017- 

0955 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eorm 6 

N 

07/26/2017 

07/26/2017 

08/24/2017 

Yes 

S 

1 

2017- 

0956 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Number of 101 
Selectees by age, race, 
and sex that attended 
training from the 
Phoenix Eield Division 

N 

07/24/2017 

07/24/2017 

09/12/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0957 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


101 Vacancy 
Announcement #15- 
MER-249 

N 

06/23/2017 

06/23/2017 

3/30/2018 

Yes 

s 

2 

2017- 

0958 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

07/29/2017 

07/31/2017 

8/11/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0959 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Ropers, Majeski, 
Kohn, and Bentley 

Eire at 3800 San Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA, 7/16/16 

N 

07/26/2017 

07/26/2017 


No 

s 


2017- 

0960 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECl Vietorville 
Medium 1 

Self 

N 

7/16/2017 

7/26/2017 

8/7/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0961 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECl Marianna 

Self 

N 

7/6/2017 

7/26/2017 

08/02/2017 

No 

s 

12 

2017- 

0962 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Trace Information 

N 

07/10/2017 

08/01/2017 

10/11/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Sanford Blankenship 
(Deceased) 

N 

08/01/2017 

08/01/2017 


Yes 

c 



117 



























































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


0963 












2017- 

0964 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

9/8/2016 

7/28/2017 

3/6/2019 

Yes 

C 

2 

2017- 

0965 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Eaw Office of 
Patrick O'Fiel, P.C. 

Copy of all records of 
any firearm registered, 
acquired, disposed of 
and /or transferred 

N 

7/31/2017 

7/31/2017 

9/8/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

0966 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Operation Dancing 
Bride 

Y 

8/21/2013 

7/31/2017 

8/22/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0967 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MDC Eos Angeles 

Third Party 

N 

8/14/1991 

7/31/2017 


No 

■ 


2017- 

0968 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

7/24/2017 

8/2/2017 

8/11/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0969 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

7/31/2017 

8/4/2017 

2/6/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

0970 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Bastrop 

Self/Third Party 

N 

8/1/2017 

8/7/2017 


Yes 

c 


2017- 

0971 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eompoc 

Self 

N 

7/19/2017 

8/7/2017 


Yes 

c 


2017- 

0972 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Goldberg and 
Rosen, PA 

Third Party 

N 

08/04/2017 

08/08/2017 

8/7/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0973 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Trace Information 

N 

7/31/2017 

8/7/2017 

08/08/2017 

Yes 

s 

12 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0974 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Snopes 

Third Party 

N 

08/07/2017 

08/07/2017 

8/7/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0975 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Nielsen, Zehe, and 
Antas, PC 

Fire at Holy Aseension 
Romanian Orthodox 
Monastery Chureh, 
15143 Sheridan Road, 
Clinton, Ml, 8/12/16 

N 

08/02/2017 

08/03/2017 

8/10/2017 

Yes 

c 

3 

2017- 

0976 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Questions 

N 

7/17/2017 

8/4/2017 

08/21/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0977 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Exponent, Ine. 

Fire at 2302 Valdez 
Street, Oakland, CA, 
7/7/17 

N 


08/08/2017 

12/4/2018 

Yes 

c 

3 

2017- 

0978 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MeCoy Eeavitt 
Easkey EEC 

Fire at Truek Plant, 520 
Highway Street East, 
Dodge Center, MN, 
1/11/17 

N 

08/01/2017 

08/08/2017 

9/19/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0979 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MeCoy Eeavitt 
Easkey EEC 

Fire at 990 Industrial 
Park Drive, Marietta, 
GA 5/23/14 

N 

07/12/2017 

07/12/2017 


Yes 

c 


2017- 

0980 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Shook Hardy and 
Baeon 

Fire at 77 Braneh 
Street, Eowell, MA, 
7/10/14 



08/08/2017 

11/30/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

0981 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Offiee of 
Elizabeth "Booka" 
Smith, EEC 

Third Party 

N 


08/08/2017 

10/12/2017 

Yes 

s 

4 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0982 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Institute of Makers 
of Explosives 

Copy of all eomments, 
draft eomments or 
doeuments prepared for 
the purpose of 
submission to the 
doeket between ATF 
and DOJ eoneerning 
DHS-2006-0073; RIN 
1601-AA-41; 6CFR 
Part 27; Appendix to 
Chemieal Faeility Anti- 
Terrorism Standards 
filed in 2006 or 2007 

N 

08/03/2017 

08/03/2017 

8/2/2019 

Yes 

C 

2 

2017- 

0983 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Pfefferle Kane 
EEP 

Natural Gas Explosion, 
Upper Campus of the 
Minnehaha Aeademy, 
3100 West River 
Parkway, Minneapolis, 
MN, 8/2/17 

N 

08/07/2017 

08/07/2017 

8/17/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0984 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

NBC4 

Eist of all reported 
stolen firearms from 
1/1/11 to present 

N 

08/09/2017 

08/10/2017 

8/10/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

0985 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Immigration and 
Refugee Program 

Self 

N 

1/11/2017 

8/1/2017 

08/31/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

0986 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Baekground 

Investigation 

N 

7/6/2017 

8/1/2017 

09/15/2017 

Yes 

s 

2 


120 

















































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

0987 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Orlando Sentinel 
Media Group 

St. Eueie Gun Sales 
Inc., 492 NW 
Concourse Place, Port 
St. Eueie, EE 

N 

08/01/2017 

08/01/2017 

08/18/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0988 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 



8/1/2017 

09/29/2017 

Yes 

S 

2 

2017- 

0989 

[BO- 

REDACTED] 

Jeremy 

WSMV-TV 

Third Party 



8/1/2017 

08/18/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0990 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Institute of Makers 
of Explosives 

Incident Data 



08/10/2017 

12/8/2017 

Yes 

c 

1 

2017- 

0991 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 



08/09/2017 

08/21/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0992 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Metropolitan 
Detention Center 

Third Party 



08/11/2017 

8/11/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

0993 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

08/10/2017 

08/10/2017 

3/2/2018 

Yes 

s 

2 

2017- 

0994 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Other 

N 

06/28/2017 

06/28/2017 

10/18/2017 

No 

s 

12 

2017- 

0995 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


NFA Weapon 

N 

08/10/2017 

08/10/2017 

8/22/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

0996 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

7/23/2017 

8/2/2017 


Yes 

c 


2017- 

[B6- 

[B6- 

Safari Club 

Documents or records 

N 

10/6/2016 

8/1/2017 

08/31/2017 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consul- 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 


0997 

REDACTED] 

REDACTED] 

International 

related to individuals 
taken (Endanger 
Species Act) a Mexican 
wolf in Arizona or New 
Mexico, form 1998 to 
Present, documents or 
records related to U.S. 
Pish and Wildlife 
Service's (PWS) 
violated the 
(Endangered Species 
Act) by mistakenly 
and/or unintentionally 
"taking" a Mexican 
wolf in Arizona or New 
Mexico, form 1998 to 
present. Third Party 

2017- 

0999 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

CNA Recovery 
Department 

Eire at 10201 Main 
Street, Bothell, WA, 
7/22/16 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Musick, Peeler & 
Garrett, EEP 

Sale of firearms 
Complaint 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Richland 

Correctional 

Institution 

PPEs 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 


122 


Date of 
Request 


Date 

Completed 


Response Disposition 

Pending Track Reason(s) 


Date 
Initially 
Rec’d by 
ATF 









N 

08/14/2017 

08/14/2017 

12/22/2017 

Yes 

S 

2 

N 

08/09/2017 

08/14/2017 


No 

S 


N 

07/31/2017 

08/15/2017 

08/31/2017 

Yes 

s 

2 


N 


08/13/2017 08/14/2017 08/15/2017 


Yes 


S 


9 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


1002 













[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Max Mermelstein 
(Deceased) 

N 

08/04/2017 

08/07/2017 

8/15/2017 

Yes 

S 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Morgan and 
Morgan, PEEC 

Fire at 01 South Burns 
Street, Alamo, TN, 
3/11/17 

N 

08/07/2017 

08/07/2017 

08/16/2017 

Yes 

S 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Washington Post 

Internal communication 
between ATF and CF 
Industries 

N 

08/10/2017 

08/11/2017 

10/05/2017 

Yes 

s 

3 

y 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Washington Post 

Internal communication 
between ATF and El 
Dorado Chemical 
Company 

N 

08/10/2017 

08/11/2017 

10/05/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Washington Post 

Full and itemized 
records of tips and 
information that ATF 
has received from 
Waco Crime Stoppers 
since 5/11/10 

N 

08/10/2017 

08/10/2017 

10/05/2017 

Yes 

s 

3 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Washington Post 

Copy of audio 
recording of the 
voicemail of an 
employee of the West 
Fertilizer plant 

N 

08/10/2017 

08/10/2017 

10/05/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Clarion Project 

Muslims of the 
Americas, Jamaat ul- 

N 

12/29/2016 

12/29/2016 


No 

■ 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 



m 



2017- [B6- [B6- 

1010 REDACTED] REDACTED] 


2017- [B6— [B6— Eederal Defender 

1011 REDACTED] REDACTED] Serviees of Idaho 


2017- [B6— [B6— The EOIA Group, 

1012 REDACTED] REDACTED] Ine. 


Euqra, Jaamat al-Fuqra, 
or the International 
Quranie Open 
University doeuments 
from 2008 to the 
eurrent date 


Baekground 

Investigation 


Third Party 


DJJ13CEOA240001 
(FGI 47257) 


2017- [B6- [B6- The FOIA Group, DJAllICOOOOl (FGI 

1013 REDACTED] REDACTED] Ine. 46818) 


2017- [B6- [B6- 

1014 REDACTED] REDACTED] 


2017- [B6- [B6- 

1015 REDACTED] REDACTED] 


2017- [B6- [B6- 

1016 REDACTED] REDACTED] 



2017- [B6- [B6- 

1017 REDACTED] REDACTED] 


Claims Bureau 
USA, Ine. 


Office of the 
Federal Public 
Defender 









Background 

Investigation 


Background 

Investigation 


Fire/Explosion at 401 
Moore Drive, 
Lexington, NC, 5/12/17 


Reverse-sting stash N 
house robbery 
operations 



08/16/2017 08/17/2017 


08/03/2017 9/25/2017 


08/16/2017 10/23/2017 


08/16/2017 


06/27/2017 06/28/2017 8/22/2017 


06/28/2017 08/30/2017 


08/15/2017 12/21/2017 


08/02/2017 08/02/2017 





Yes 

S 

Yes 

S 

No 

c 

Yes 

c 

Yes 

s 

Yes 

s 

Yes 

c 

No 

c 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Shifflett Eaw 
Firm, PEEC 

Third Party 

N 

08/04/2017 

08/04/2017 

9/11/2017 

Yes 

S 

9 

■ 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 
Announcement 
CK1355988AN 
(Special Agent) 



08/17/2017 

12/26/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

1020 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Form 4473 



07/13/2017 

8/17/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

1021 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Nicole Glass 
(Deceased) 



06/12/2017 

8/22/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

1022 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 



08/17/2017 

10/25/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

1023 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Middle District of 
Florida 

Self 



08/17/2017 

5/4/2018 

Yes 

s 

2 

2017- 

1024 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

08/17/2017 

08/17/2017 

1/16/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

1025 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Rifle 

N 

08/16/2017 

08/16/2017 

8/18/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

1026 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Williams & 
Connolly EEP 

Dakota Access Pipeline 
(DAPE) Protest, 
Backwater Bridge, 
Morton County, North 
Dakota, 11/20-21/2016 



8/17/2017 

1/12/2018 

Yes 

s 

11 

2017- 

[B6- 

[B6- 


Weapon History 

N 

8/3/2017 

8/17/2017 

10/11/2017 

Yes 

s 

3 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


1027 

REDACTED] 

REDACTED] 










2017- 

1028 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Richard Kendall, Jr. 
(Deceased) 

N 

8/7/2017 

8/18/2017 

9/7/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

1029 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Taylor 
Correctional 
Institution Annex 

Trace Infomation 



08/18/2017 

08/23/2017 

Yes 

S 

11 

2017- 

1030 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Eirearms Industry 
Consulting Group 

Eederal Register Notice 
(Docket Number ATF 
2017R-13) 

N 

08/17/2017 

08/18/2017 

3/30/2018 

Yes 

s 

2 

2017- 

1031 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

South Side Weekly 

Aircraft owned and/or 
operated by ATF 



07/10/2017 

08/21/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

1032 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Johnson, Janklow, 
Abdallah, Reiter & 
Parsons, EEP 

Explosion at the South 
Dakota Soybean 
Processors, 100 
Caspian Avenue, 
Volga, SD, 11/5/15 

N 

08/18/2017 

08/18/2017 

9/27/2018 

Yes 

s 

6 

2017- 

1033 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Stutman Eaw 

Fire at Central Tech 
High School, 3325 
Cherry Street, Erie, PA, 
5/26/17 

N 

08/17/2017 

08/17/2017 

8/30/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

1035 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


None 



08/02/2017 

10/18/2017 

No 

s 

11 

2017- 

1036 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Fire at Bogey Hills 
Country Club, 1120 
Country Club Road, St. 

N 

08/02/2017 

08/02/2017 

6/15/2018 

Yes 

c 

2 
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Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






Charles, MO, 2/10/17 








2017- 

1037 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Dakota Access Pipeline 
(DAPE) Project 

N 

02/20/2017 

02/20/2017 

8/17/2018 

Yes 

S 

4 

2017- 

1038 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Wisconsin State 
Public Defender 

Third Party 

N 

07/20/2017 

07/20/2017 

8/24/2018 

Yes 

S 

2 

2017- 

1039 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Case Forensics 

Fire that occurred at 
5783 Capt Vancouver 
Drive, Eangley, WA, 
7/0/17 

N 

07/20/2017 

07/20/2017 

9/18/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Case Forensics 

Fire at 313 N. Oak 
Street, Burlington, WA, 
7/9/17 

N 

07/21/2017 

07/21/2017 


Yes 

c 

2 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

O.G. Alvarez & 
Associates, PC 

Explosion at Energetic 
Materials and Products, 
Inc.,1500 Brandi Fane, 
Round Rock, TX, 
2/3/17 

N 

07/22/2017 

07/24/2017 


Yes 

c 


■ 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Thomson Reuters 

Data and records on 
outdoor marijuana 
grow operations from 
2000 to present 

N 

07/21/2017 

07/21/2017 

9/14/2017 

Yes 

s 

10 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

08/22/2017 

08/23/2017 

10/31/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eevin & Eevin 

Expert in the areas of 
firearms, toolmarks. 

N 

08/21/2017 

08/21/2017 


Yes 

c 
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Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






and shooting seene 
reconstruetion 

■ 





■ 


B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl Coleman Eow 

Self 

N 

8/8/2017 

8/14/2017 

08/30/2017 

Yes 

S 

9 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

8/2/2017 

8/8/2017 

10/11/2017 

Yes 

S 

2 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MCFP Springfield 

Self/Third Party 

N 

08/02/2017 

08/23/2017 

10/25/2017 

Yes 

s 

3 

■ 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Minnesota Fife 
Insuranee 
Company 

Third Party 

N 

8/14/2017 

8/14/2017 

8/29/2017 

Yes 

s 

9 

■ 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Manning & Kass, 
Ellrod, Ramirez, 
Trester EEP 

Central Mega Pawn 

N 

8/2/2017 

8/8/2017 

3/30/2018 

Yes 

s 

2 

2017- 

1050 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

WMR Defense 

Murray State 
University Explosion, 
904 Waldron Drive, 
Murray, KY, 0/28/17 

N 

7/25/2017 

7/31/2017 

9/26/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

1051 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


National Integrated 
Ballistie Information 
Network (NIBIN) 

N 

7/8/2017 

8/8/2017 


Yes 

c 


2017- 

1052 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Offiee of the 
Federal Publie 
Defender for the 
Distriet of Arizona 

Third Party 

N 

8/3/2017 

8/8/2017 

8/24/2017 

Yes 

s 

9 


128 


























































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 
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Date of 


Date 
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Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

1053 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

6/19/2017 

8/8/2017 

09/20/2017 

Yes 

S 

10 

2017- 

1054 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Silencers 



04/11/2017 

12/15/2017 

Yes 

c 

1 

2017- 

1055 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Schlachman, 
Belsky & Weiner, 
PA 

Americas Best Value 
Inn/Third Party 

N 


08/24/2017 

8/25/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

1056 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Congressional 

Correspondence 

N 

08/22/2017 

08/23/2017 

11/16/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

1057 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Green Valley 
News/S ahuarita 
Sun 

Third Party 

N 

08/24/2017 

08/24/2017 

8/29/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

1058 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCI Seagoville 

FOIAEog 1/17 



8/21/2017 


Yes 

s 


2017- 

1059 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

USP Eewisburg 

Self 



8/21/2017 

8/29/2017 

Yes 

s 

9 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

USP Eee 

Self 



8/18/2017 

08/31/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

1061 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

FCI Tallahassee 

Self 

N 

8/22/2017 

8/28/2017 

08/31/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

1062 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Smith Freed & 
Eberhard, P.C. 

Tank Explosion at 
COSSA Shooting 
Range, Bend, OR, 
10/27/15 

N 

8/23/2017 

8/28/2017 

10/13/2017 

Yes 

c 

2 
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Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

1063 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Office of 
Harvey Ferguson, 
Jr., PEEC 

Third Party 

N 

08/26/2017 

08/28/2017 

10/13/2017 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Sugarman, Rogers, 
Barshak & Cohen, 

P.C. 

Usaamah Abdullah 
Rahim (Deeeased) 

N 

7/11/2017 

8/16/2017 

8/30/2017 

Yes 

S 

10 

2017- 

1065 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Anthony D. Hudson 
(Deeeased) 

N 

08/28/2017 

08/29/2017 

09/08/2017 

Yes 

s 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 



8/9/2017 

09/05/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

1067 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

F.C.I. Her long 

Self/Third Parties 



8/28/2017 

9/21/2017 

Yes 

s 

2 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Frager Eaw Firm, 

P.C. 

Self 



8/9/2017 

08/31/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

1069 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Maximum Security 
Unit 

Self 



8/21/2017 

09/29/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

1070 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Michel and 
Associates, PC 

All Communications 
between ATF and 
California Department 
of Justiee 8/28/16 

N 

08/28/2017 

08/29/2017 

9/7/2017 

Yes 

s 

4 

2017- 

1071 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Florence- 
High 

Self 

N 

8/21/2017 

8/21/2017 

10/27/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

1072 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


NFRTR transfer 
reeords 

N 

07/10/2017 

07/10/2017 

9/15/2017 

Yes 

s 

9 
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Date of 


Date 
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Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

1073 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Englewood 

Self 

N 

08/04/2017 

08/23/2017 

09/08/2017 

Yes 

S 

9 

2017- 

1074 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 

N 

8/25/2017 

8/30/2017 

10/03/2017 

Yes 

S 

3 

2017- 

1075 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Weil, Gotshal & 
Manages, EEC 

Third Party 

N 

08/22/2017 

08/23/2017 

09/08/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

1076 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Form 4473 

N 

08/22/2017 

08/23/2017 

8/31/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

1077 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Smith Eawrence, 
EC 

Third Party 

N 

08/22/2017 

08/22/2017 

9/15/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

1078 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

8/14/2017 

8/21/2017 

9/18/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

1079 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

8/15/2017 

8/21/2017 

9/18/2017 

Yes 

s 

10 

2017- 

1080 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

8/14/2017 

8/21/2017 


No 

s 

5 

2017- 

1081 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Trichter & 
Murphy, PC 

Weapon History 

N 

8/22/2017 

8/22/2017 

8/31/2017 

Yes 

s 

9 

2017- 

1082 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Beckley 

Self 

N 

8/6/2017 

8/23/2017 

9/28/2018 

Yes 

c 

2 

2017- 

1083 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Records related to 
Investigative Case 
Numbers 53200-95- 

N 

08/11/2017 

09/01/2017 

10/25/2017 

Yes 

s 

4 
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Disposition 

# 
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First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 






0005W and 53270-94- 
0124B. 

■ 





■ 


2017- 

1084 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Crime Prevention 
Researeh Center 
(CPRC) 

Firearms Reported Eost 
and Stolen Report in 
NCIC 

N 

08/30/2017 

08/30/2017 

9/13/2017 

Yes 

S 

5 

2017- 

1085 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Inewsouree 

Audio File of the FEE 
Alert sent during 
Hurrieane Harvey 

N 

09/05/2017 

09/05/2017 

09/12/2017 

Yes 

S 

1 

2017- 

1086 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Kentueky Center 
for Investigative 
Reporting 

Fire at Heart of Fire 
City Chureh, 5101 
Bardstown Road, 
Eouisville, KY, 
12/6/08, 

N 

09/05/2017 

09/05/2017 


Yes 

c 


2017- 

1087 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl MeDowell 

Self 

N 

5/11/2015 

8/18/2017 


Yes 

s 


2017- 

1088 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Felix Alderisio 
(Deeeased) 

Y 

7/2/2012 

9/1/2017 

09/12/2017 

Yes 

s 

2 

2017- 

1089 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Tueker Ellis EEP 

Fire at Sisseton, SD, 
5/21/17 

N 

8/16/2017 

8/31/2017 

9/28/2017 

Yes 

c 

2 

1 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Habush Habush & 
Rottier S.C. 

Fireworks Explosion at 
St. John's Northwestern 
Military Aeademy, 
Delafield, WI, 7/13/17 

N 

8/30/2017 

8/30/2017 

09/29/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

1091 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCl - Gilmer 

Third Party 

N 

08/31/2017 

09/06/2017 

9/8/2017 

Yes 

s 

3 
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Disposition 

# 
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First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

1092 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Hazelton 

Self 

N 

8/29/2017 

9/0/2017 

09/08/2017 

Yes 

S 

9 

2017- 

1093 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eee 

Self 

N 

8/24/2017 

9/0/2017 

2/1/2018 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eaw Offices 
Brown, Amodio & 
Chandler 

Frederiek John Kline 
(Deeeased) 

N 

9/1/2017 

9/0/2017 

10/3/2017 

Yes 

c 

2 

2017- 

1095 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


2LT Samuel A. Diehl 
(Deeeased) 

N 

11/15/2010 

9/0/2017 

09/12/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Attn: Casualty 
Assistanee Center 

2LT Samuel A. Diehl 
(Deeeased) 

N 

11/9/2010 

9/0/2017 

09/12/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

1097 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Oregon Publie 
Broadeasting 

Umpqua Community 
College Shooting, 
Roseburg, OR, 10/1/15 

N 

09/08/2017 

09/08/2017 

5/23/2019 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Minnesota Eife 
Insuranee 
Company 

None 

N 

09/07/2017 

09/07/2017 

10/18/2017 

No 

s 

12 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Minnesota Life 
Insuranee 
Company 

Rhonda M. Zierden 
(Deeeased) 

N 

09/07/2017 

09/07/2017 

9/27/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Operation Fast and 
Furious 

N 

08/31/2017 

09/01/2017 

9/28/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


John A. Cresswell 
(Deeeased) 

N 

09/07/2017 

09/07/2017 

9/13/2017 

Yes 

s 

5 
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# 
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First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

09/11/2017 

09/12/2017 


No 

C 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Weapon History 



09/11/2017 

09/29/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fast and Furious 



09/12/2017 

9/28/2017 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Morgan and 
Morgan, PEEC 

Fire at 01 South Burns 
Street, Alamo, TN, 
3/11/17 

N 

9/7/2017 

9/7/2017 

7/12/2018 

Yes 

c 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Defense 
Consulting Inc 

Weapon History 

N 

9/8/2017 

9/12/2017 

9/14/2017 

Yes 

s 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

The Khan Eaw 
Firm, Inc. 

Self 

N 

8/29/2017 

9/11/2017 

9/18/2017 

Yes 

s 

10 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Forrest City 
Eow 

Self 



9/11/2017 

09/28/2017 

Yes 

s 

4 

H 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Gibson Robb and 
Eindh, EEP 

Fire at 3800 Sab Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA, 7/0/10 

N 

09/12/2017 

09/13/2017 

9/15/2017 

Yes 

s 

3 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Eewisburg 

Self 

N 

9/4/2017 

9/11/2017 

9/19/2017 

Yes 

s 

4 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI Seagoville 

FOIAEog 2010 



9/11/2017 

3/7/2019 

Yes 

s 

11 

2017- 

[BO- 

[BO- 

FCI Safford 

Firearm Registry 

N 

9/3/2017 

9/11/2017 

9/19/2017 

Yes 

s 

12 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consu 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tatior 


1113 

REDACTED] 

REDACTED] 




[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Eive Points 
Correctional 
Eacility 

Self/firearms 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Pirearm Registry 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Pirearm Registry 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 


Chicano Movement 

B 

[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

ECl Coleman Eow 

Self 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Covington & 
Burling, EEP 

PPEs 7/1/15 - 6/30/17 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

PCI Petersburg 
Medium 

Self 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Pund & PitzGerald 

Self 


[B6- 

REDACTED] 

[B6- 

REDACTED] 

Defense 
Consulting Inc 

Weapon History 
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Date of 
Request 


Date 

Completed 


Response Disposition 

Pending Track Reason(s) 


Date 
Initially 
Rec’d by 
ATF 









N 

9/11/2017 

9/14/2017 

09/18/2017 

Yes 

S 

4 



9/11/2017 

9/19/2017 

Yes 

S 

12 



9/8/2017 

09/18/2017 

Yes 

s 

12 

N 

09/13/2017 

09/13/2017 

10/26/2017 

Yes 

s 

2 



9/8/2017 

09/21/2017 

Yes 

s 

2 

N 

9/7/2017 

9/12/2017 


Yes 

C 

2 

N 

08/07/2017 

08/07/2017 


Yes 

C 




9/12/2017 


No 

C 


N 

9/7/2017 

9/12/2017 

10/26/2017 

Yes 

s 

2 



09/15/2017 

11/16/2017 

Yes 

C 

2 































































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Fisher Kanaris, PC 

Fire at Earth Recycling, 
3005 4th Avenue, NW, 
Minot, ND, 5/18/17 

N 

09/11/2017 

09/14/2017 

9/19/2017 

Yes 

S 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Sloane and Walsh, 
EEP 

Fire at 64 West Hollis 
Street, Nashua, NH, 
6/18/15 

N 

08/28/2017 

09/15/2017 

09/18/2017 

Yes 

S 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

FCI - Gilmer 

Third Party 

N 

09/12/2017 

09/15/2017 

9/19/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Aaron Frederiek 
Agency 

FEE Robbery 

N 

09/14/2017 

09/14/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 

Announcement #17- 
MER-314-JEE 

N 

09/18/2017 

09/18/2017 

2/21/2019 

Yes 

s 

2 

2017- 

1129 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Donnelly and 
Harris 

Fire/Explosion at or 
near 9650 S. Ewing 
Avenue, Chicago, IE, 
4/15/17 

N 

09/18/2017 

09/18/2017 

10/26/2017 

Yes 

s 

3 

■ 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

BAKER 
STERCHI 
COWDEN & 
RICE, E.E.C. 

Third Party/David 
Jerome Banks 
(Deceased) 

N 

07/21/2017 

07/21/2017 

3/16/2018 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Firestein & 
Firestein 

Fire at 3800 San Pablo 
Avenue, Emeryville, 
CA, 7/5/16 

N 

09/19/2017 

09/19/2017 

9/25/2017 

Yes 

s 

3 

2017- 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Nonimmigrant 
petitioning the Attorney 

N 

09/20/2017 

09/20/2017 

10/26/2017 

Yes 

c 

4 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 


Request 





Consul- 

Date of 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 



Date 

Completed 

Response 

Pending 

Track 

Disposition 

Reason(s) 






[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

[B6- 

[B6- 



Boutin Jones, Inc. 


Cozen O'Connor 


The Trace 


Kane, Russell, 
Coleman and 
Logan, PC 



General of the US to 
waive a nonimmigrant 
from possessing a 
Firearm 


Weapon History 


Self 


Third Party 


Fire at Beaufort County 
Black Chamber of 
Commerce, 711 Bladen 
Street, Beaufort, SC, 
11/12/16 


Burglary of John 
Brown's Armory, 190 
Brighton Avenue, 
Rochester, PA 


Fire at 830 Autumn 
Place, Mandeville, LA, 
9/20/16 


General Questions 


Congressional N 



09/19/2017 12/4/2017 


12/23/2016 9/14/2017 10/5/2017 


09/20/2017 09/21/2017 9/25/2017 


09/19/2017 09/19/2017 09/28/2017 





09/20/2017 09/20/2017 


9/19/2017 4/24/2018 


09/14/2017 10/06/2017 


09/15/2017 09/15/2017 



Yes 

C 

No 

s 

Yes 

s 

Yes 

c 

Yes 

c 

Yes 

c 

Yes 

s 

Yes 

c 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


1140 

REDACTED] 

REDACTED] 


Correspondenee 








2017- 

1141 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Office of the 
Eederal Publie 
Defenfer for the 
Distriet of AZ 

Third Party 

N 

09/21/2017 

09/21/2017 

9/22/2017 

Yes 

S 

3 

■ 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eirearm 



10/28/2015 

10/20/2017 

Yes 

S 

3 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

EMI, Ine. 

Third Party 

N 

09/13/2017 

09/14/2017 

9/25/2017 

Yes 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Eederal Employment 
Viewpoint Survey 
(EESV) 2017 



09/13/2017 

11/21/2017 

Yes 

c 

1 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Case elosed see ease 
2017-1140 

N 

09/12/2017 

09/13/2017 

10/00/2017 

No 

s 

11 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 



09/13/2017 

1/11/2018 

No 

c 

2 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Baekground 

Investigation 

N 

09/00/2017 

09/00/2017 


Yes 

c 

2 

2017- 

1148 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Halsband Eaw 
Offiees 

Purehases of tobaeeo 
using minors at 
Walmart in Newburgh, 
NY, 10/10 

N 

08/04/2017 

08/04/2017 

10/3/2017 

Yes 

c 

4 

B 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

09/15/2017 

09/15/2017 

2/27/2019 

Yes 

s 

2 
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ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


2017- 

1150 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuckRock News 

Total number of 
firearms sold as 
"default proceed" in 
2015 and 2010, total 
number of firearms 
sales denied after 
failing background, and 
total number of 
firearms sold in 2015 
and 2010 

N 

03/10/2017 

03/10/2017 


No 




[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


FinFisher aka FinSpy 

N 

12/29/2010 

12/29/2010 

9/29/2017 

Yes 

S 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

03/10/2017 

03/10/2017 

9/25/2017 

Yes 

S 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Cogency Global 
Inc. 

Moussa Aliyan 
(Deceased) 

Y 

07/18/2017 

09/11/2017 

09/29/2017 

Yes 

s 

1 

2017- 

1154 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Underwood Eaw 
Office 

Fire and Explosion at 
Adair Grain, Inc. dba 
West Fertilizer Co., 
4/17/13 

Y 

09/07/2017 

09/07/2017 

09/22/2017 

No 

s 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Raymond Arnold 
Hassie aka Bugs 
(Deceased) 

N 

09/22/2017 

09/22/2017 

9/21/2018 

Yes 

s 

4 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Third Party 

N 

09/23/2017 

09/25/2017 

9/25/2017 

Yes 

s 

3 
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HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Jasper Financial 
Group, EEC 

ATF employees' 
information 

N 

09/22/2017 

09/25/2017 

9/25/2017 

Yes 

S 

3 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Background 

Investigation 

N 

9/25/2017 

9/25/2017 

9/26/2017 

Yes 

S 

9 

2017- 

1159 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Mintzer, Sarowitz, 
Zeris, Ledva, and 
Meyers, EEP 

Fire at Tioga II 
Warehouse Building, 
3601 N. Delaware 
Avenue, Philadelphia, 
PA, 6/22/11 

N 

06/23/2017 

06/23/2017 

10/05/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

American 

Suppressor 

Association 

Estimates on the 
volume of forms ATF 
expects to receive in 
the future 

N 

08/01/2017 

08/02/2017 

1/30/2018 

Yes 

s 

1 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Firearms 

N 

08/02/2017 

08/02/2017 

9/25/2017 

Yes 

s 

12 

2017- 

1162 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

MuckRock News 

Copy of Acting 
Director Thomas E. 

Brandon's 
calendar/schedule, 
1/1/17 to 6/30/17 

N 

08/02/2017 

08/02/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Tax Stamp 

N 

9/24/2017 

9/25/2017 

10/03/2017 

Yes 

s 

12 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Tupac Shakur 
(Deceased), Record 
Company, and Third 

N 

09/25/2017 

09/26/2017 

9/29/2017 

Yes 

s 

12 
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ATF FOIAI 
From 10/1/2016 to 


Request 





Consul 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 






Party 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Federal Public 
Defender, 
Southern OH 

Third Party 

2017- 

1166 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Fire at Warrington 
Hotel, Fake Avenue, 
Ocean Grove, NJ, 
3/3/17 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

E.E.P.D. Firearms, 
Range and 
Training Facility 

Firearm 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


AFMER Reports 

2017- 

1169 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Vacancy 
Announcement 
#CK1676520AN 
(Criminal Investigator 
(Special Agent) 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Copy of official 
FEETC Transcript 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Firearm Registry 

2017- 

[B6- 

[B6- 


Self 
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DG 

)/30/2017 











Initially 





1- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 


Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 









N 

06/28/2017 

06/28/2017 


Yes 

C 


N 

09/12/2017 

09/12/2017 

10/26/2017 

No 

S 

3 

N 

09/11/2017 

09/11/2017 

9/29/2017 

Yes 

S 

12 

N 

09/25/2017 

09/25/2017 

09/29/2017 

Yes 

s 

1 

N 

07/28/2017 

07/28/2017 


No 

C 


N 

9/14/2017 

9/14/2017 

09/28/2017 

Yes 

s 

9 

N 

09/25/2017 

09/26/2017 

11/13/2018 

Yes 

C 

2 

N 

09/28/2017 

09/28/2017 

9/28/2017 

Yes 

s 

12 


N 


09/27/2017 09/27/2017 9/29/2017 


Yes 


S 


9 
















































































































ATF FOIA LOG 
From 10/1/2016 to 9/30/2017 









HHi 





Request 





Consul- 

Date of 


Date 

Response 


Disposition 

# 

Last Name 

First Name 

Organization 

Subject of Request 

tation 

Request 

ATF 

Completed 

Pending 

Track 

Reason(s) 


1173 

REDACTED] 

REDACTED] 











[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 


Self 

N 

09/27/2017 

09/27/2017 

10/18/2017 

Yes 

S 

9 

2017- 

1175 

[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Atkinson 

Eire at Pop's Pood 
Mart, 1210 Port 
Harrion Avenue, 
Clearwater. PE, 11/2/15 

N 

09/28/2017 

09/28/2017 

9/11/2019 

Yes 

S 

6 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Trichter & 
Murphy, PC 

Weapon History 

N 

9/7/2017 

9/18/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

ECI Petersburg 
Eow 

Pirearm Registry 

N 

9/11/2017 

9/18/2017 

10/4/2017 

Yes 

s 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

PCI Eoretto 

Self 

N 

9/0/2017 

9/18/2017 

12/20/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Treasure Coast 
Newpapers 

FEES 

N 

8/2/2017 

8/3/2017 

12/01/2017 

Yes 

s 

2 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

USP Allenwood 

Self 

N 

9/12/2017 

9/18/2017 


Yes 

c 



[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

PCI Elkton 

Self 

N 

9/25/2017 

9/25/2017 

10/5/2017 

Yes 

s 

9 


[BO- 

REDACTED] 

[BO- 

REDACTED] 

Eewis Wagner, 
EEP 

Fire at 18 N. 4th Street, 
Gosport, IN 11/3/15 

N 

9/27/2017 

9/27/2017 

2/13/2018 

Yes 

c 

2 
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